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War  Department, 
■  WasJiington  City,  May  6,  1890. 
The  Secretary  of  War  has  the  honor  to  transmit  to  the  Senate  a  report  of  the  Chief  Signal 
Officer  of  the  Army,  dated  the  1st  instant,  with  text,  tables,  and  charts,  which  ilhistrate  the  agri- 
cultural sections  of  Ifebraska,  particularly  with  reference  to  temperature  and  rain-fall,  together 
with  such  other  notes  on  the  climatic  conditions  of  the  State  as  appear  pertinent  and  important,  in 
response  to  Senate  resolution  of  April  22,  1890,  as  follows: 

Revolted,  That  the  Secretary  of  War  be,  and  is  hereby,  directed  to  transmit  to  the  Senate  the  reports  that  have 
been  prepared  under  the  direction  of  the  Chief  Sigaal  Officer  of  the  Army  upon  the  climate  of  Nebraska,  showing  par- 
ticularly the  climatic  condition  as  to  the  temperature  and  rain-fall  in  the  agricultural  sections  of  said  State,  together 
with  siicJi  tables  and  other  matters  as  relate  thereto,  and  with  such  suggestions  as  may  be  deemed  advisable  by  the 
Chief  Signal  O^cer. 

Eedfield  Proctor, 

Secretary  of  War. 

The  President  op  the  United  States  Senate. 


Signal  Office,  War  Department, 

Washington  City,  May  1, 1890. 

The  Secketauy  of  War: 

Sir:  Referring  to  the  resolution  of  the  Senate  of  the  United  States,  of  April  22,  1890,  that 
"  the  Secretary  of  War  be,  and  is  hereby,  directed  to  transmit  to  the  Senate  the  reports  that  have 
been  prepared  undar  the  direction  of  the  Chief  Signal  Officer  of  the  Army  upon  the  climate  of 
Nebraska,  showing  particularly  the  climatic  condition  as  to  temperature  and  rain-fall  in  the  agri- 
cultural sections  of  said  State,  together  with  such  tables  and  other  matters  as  relate  thereto,  and 
with  such  suggestions  as  may  be  deemed  advisable  by  the  Chief  Signal  Officer,"  I  have  the  honor  to 
herewith  transmit  text,  tables,  and  charts,  which  illustrate  the  agricultural  sections  of  Nebraska, 
particularly  with  reference  to  temperature  and  rain  fall,  together  with  such  other  notes  on  the 
climatic  conditions  of  the  State  as  appear  pertinent  and  important. 
Very  respectfully, 

A.  W.  Greely, 
Chief  Signal  Officer. 
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THE  CLIMATE  OF  NEBRASKA. 


The  State  of  Nebraslia,  whicn  lies  between  the  fortieth  and  forty-third  parallels  of  north 
latitude  aud  mainly  between  the  ninety-sixth  and  one  hundred  and  fourth  meridians  of  west 
lou^tude,  is  in  general  a  fertile  rolling  prairie,  whose  continuity  is  broken  only  by  mountainous 
conditions  in  its  extreme  northwestern  section.  The  altitude  above  the  level  of  the  sea  increases 
gradually  from  about  1,000  feet  along  the  Missouri  River  (which  serves  as  the  eastern  boundary 
of  the  State)  to  the  uplands  of  western  Nebraska,  where  the  average  elevation  is  not  far  from 
5,000  feet.  The  absenc^f  high  mountain  ranges  and  the  lack  of  extensive  forests  leave  such 
physical  conditions  as  insure  for  the  State  quite  a  homogeneous  climate,  the  variations  of  tempera- 
ture, rain  fall,  and  other  meteorological  elements  depending  more  upon  latitude  and  elevation  than 
upon  physical  configurations. 

With  the  geographical  center  of  the  United  States  proper  near  its  limits,  which  means  that  it 
is  nearly  1,G00  miles  from  either  of  the  great  oceans,  removed  from  the  direct  climatic  influences 
of  the  Gulf  of  Mexico,  800  miles  to  the  south,  and  situated  oOO  miles  to  the  windward  of  the  Great 
American  Lakes,  it  is  needless  to  say  that  the  climate  of  Nebraska  is  thoroughly  continental.  In 
contradistinction  to  marine  climate  this  term  implies  for  Nebraska  winters  of  considerable  severity, 
summers  of  unusual  warmth,  rain-fall  in  limited  quantities,  marked  and  sudden  changes  of  temper- 
ature, large  seasonal  and  daily  temperature  ranges,  dry,  salubrious  atmosphere,'with  small  percent- 
age of  cloudiness  and  large  percentage  of  sunshine. 

Fortunately  the  general  configuration  of  the  State  is  such  that  despite  the  small  amount  of 
aqueous  vapor  in  the  air,  which  condition  facilitates  rapid  radiation  in  winter  and  a  high  degree 
of  insolation  in  summer,  yet  Nebraska  finds  itself  favored  with  climatic  characteristics  remarkably 
constant  considering  its  remoteness  from  the  ocean. 

Previous  to  the  establishment  of  the  Signal  Service  Weather  Bureau  in  1870,  but  little  was 
known  of  the  climatic  conditions  so  far  as  they  relate  to  crop  productious  in  Nebraska  aud  other 
States  west  of  tlie  Missouri  River.  The  regular  meteorological  observations  inaugurated  by  this 
service  and  continued  during  a  series  of  years  have  done  much  to  correct  the  many  erroneous 
impressions  that  existed  relative  to  the  climate  of  this  region.  These  observations,  supplemented 
by  the  observations  of  the  Nebraska  State  weather  service,  which  is  under  the  direction  of  Prof. 
Goodwin  D.  Swezey,  of  Doane  College,  Crete,  Nebr.,  assisted  by  G.  A.  Loveland,  a  regular  observer 
of  the  Signal  Service,  now  enable  this  service  to  give  reliable  and  quite  full  statistics  relative  to 
the  temperature,  raiu-fall,  and  general  climate  of  that  region.  These  statistics  show  conclusively 
that  a  much  larger  area  of  Nebraska  than  was  previously  supposed  enjoys  climatic  conditions 
favorable  to  the  i)roduction  of  staple  crops,  and  also  that  certain  sections  possess  the  climatic 
requirements  which  would  seem  to  fulfill  the  conditions  considered  most  favorable  for  the  success- 
fol  culture  of  special  crops,  such  as  sugar-beets,  etc. 

PRECIPITATION. 

The  precipitation  of  Nebraska  is  almost  entirely  rain,  since  the  annual  fluctuation,  elsewhere 
clas8e<l  by  the  writer  as  of  the  traus-Mississippi  type,  has  its  minimum  in  midwinter  and  its  maxi- 
mum in  midsummer. 

The  rain-fall  is  what  may  be  called  accidental,  rather  than  periodical,  that  is,  it  arises  almost 
entirely  from  abnormal  atmospheric  movements  in  connection  with  the  passage  of  low  area  storms 
across  or  near  the  State,  together  with  the  alternating  anti-cyclones,  which,  flowing  in,  as  cold  air 
from  the  Saskatchewan  and  Manitoba  country,  bring  about  sudden  changes  of  temperature  favor- 
able to  rain-fall.  The  moisture  precipitated  over  Nebraska  comes  almost  entirely,  either  directly 
or  indirectly,  from  the  Gulf  of  Mexico.   The  warm  southerly  winds,  which  prevail  in  connection 
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with  the  advancing  low  area  storms,  being  drawn  northward  ladon  with  aqueous  vapor,  deposit 
their  moisture  with  more  or  less  frequency  in  advance  of  storm  centers  as  they  move  toward  the 
Atlantic.  Following  in  the  rear  of  these  depressions,  the  cold,  dry  air  from  the  northward  tends 
to  precipitate  such  moisture  as  is  left  in  the  rear  quadrants  of  departing  storms. 

Considering  its  inland  situation,  far  from  the  Gulf  of  Mexico,  the  original  source  of  rairt-fall 
of  that  section  of  the  country,  yet  Nebraska  is  much  more  favored  in  this  respect  than  is  usually 
surmised..  The  annual  rain-fall  of  the  State  may  be  placed  at  about  24  inches.  The  averages 
annual  amount  for  any  entire  State  is  always  misleading  information^,  and,  in  exceptional  cases, 
the  amounts  which  fall  over  different  parts  of  the  same  State  may  vary  enormously,  as,  for  instance, 
in  California  from  2  inches  in  the  Colorado  Valley  to  80  inches  on  the  northwestern  coast,  and  in 
the  State  of  Washington  from  7  inches  in  the  interior  to  04  inches  at  Neah  Bay. 

The  normal  annual  rain-fall  is  graphically  indicated  on  Chart  No.  1,  whereby  it  appears  that 
the  amount  decreases  quite  regularly  from  east  to  west  with  increasing  elevation,  and  from  south 
to  north  with  increasing  latitude.  ^ 

The  normal  distribution  of  rain  over  Nebraska  for  the  months  of  April,  May,  June,  and  July, 
is  shown  in  graphic  form  on  Cliarts  Nos.  2  to  5.  The  data  on  which  these  charts  are  based 
appear  in  detail  in  Appendix  No.  2. 

The  observations  on  which  these  averages  of  rain-fall  depend  are  mostly  from  voluntary  observ- 
ers, whose  methods  and  instruments,  while  sometimes  of  the  best  and  highest  order,  are  frequently, 
owing  to  hick  of  proper  standard  instruments  and  detailed  instructions  in  their  unremunerated 
labors,  not  up  to  the  highest  standard  of  accuracy,  and  so  cannot  fully  be  relied  upon.  Again, 
the  records  are  not  homogeneous,  that  is,  they  do  not  pertain,  even  when  of  equal  duration  of 
time,  to  the  same  years;  so  that  in  some  cases  two  or  three  dry  seasons  have  naturally  given  un- 
favorable data,  while  in  other  instances,  several  wet  seasons  have  tended  to  unduly  encourage  the 
farmer  with  hopes  of  continued  heavy  rain-fall.  The  data,  however,  are  all  that  are  available,  and 
that  they  are  so  plentiful  speaks  much  for  tiie  intelligence  of  the  early  settlers.  The  data  have 
been  treated  in  a  conservative  manner,  and  have  been  as  carefully  discussed  as  the  limited  time 
permits.  While  the  general  distribution  of  rain  fall  and  the  average  amounts  can  be  relied  on  for 
the  State  as  a  whole,  yet  it  must  be  remembered  that  these  averages  cannot  be  absolutely  dei)ended 
on  to  the  exact  inch  for  localities  wliich  are  very  favorably  or  unfavorably  placed  as  regards  rain- 
fall ;  that  is  to  say,  those  which  are  to  the  windward  or  leeward  of  hills  and  ranges  of  con- 
siderable elevation,  where  the  rain  fall  is  deposited  largely  to  the  disadvantage  of  the  leeward 
localities.  In  extended  ranges  it  is  always  found  that  the  rain-fall  is  heavier  on  the  sidfe  where  a 
sharply  rising  front  is  presented  to  the  rain-bearing  winds,  which,  deprived  to  a  considerable  extent 
of  their  moisture  in  passing  over  the  ridge,  deposit  of  what  remains,  less  copiously  on  the  lee- 
ward side. 

The  general  distribution  of  rain-fall  is  clearly  indicated  by  the  following  data  for  many  years, 
drawn  from  the  records  of  four  regular  stations  maintained  by  the  Signal  Service: 

Omaha,  annual  rain-fall  33.06  inches  ;  Yankton,  S.  Dak.  (which  may  be  considered  to  represent 
Northeastern  Nebraska,  from  which  it  is  separated  by  the  width  of  the  Missouri  River),  27.08 
inches;  Valentine  (in  the  northern  central  part  of  the  State),  19.44  inches;  North  Platte  (in  the 
southwestern  portion),  19.18  inches. 

In  comparison  with  these  figures  may  be  quoted  those  indicating  the  precipitation  for  the 
States  of  New  York,  Pennsylvania,  Maryland,  and  the  interior  of  Virginia,  where  the  mean  annual 
rain-fall  at  the  points  individually  indicated  is  as  follows : 


New  York  inches. 

Albany   38.14 

Rochester  „   34.78 

Pennsylvania: 

Philadelphia   40.0:! 

Pittsburgh  '.   37. 

Maryland  : 

Baltimore   43.  IG 

Virginia: 

Norfolk   51.37 

Lynchburgh    43.57 
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These  figures  show  raiD-falls  in  the  Eastern  States  ranging  from  50  to  100  per  cent,  above 
those  for  the  points  above  indicated  for  Nebra^a,  but  it  would  be  an  error  to  surmise  that 
the  disadvantages  against  ]S"ebraslia  are  as  extensive  and  material  as  would  seem  evident  from-a 
cursory  consideration  of  these  facts.  The  great  advantage  which  ^Tebraska  has,  is  in  the  distri- 
bution of  rain-fall  throughout  the  year,  particularly  with  reference  to  the  months  of  April,  May, 
June,  and  July,  which  may  be  calletl  the  critical  months,  from  the  agricultural  stand-point  of  staple 
crops  grown  in  Nebraska.  Take  the  State  as  a  whole,  the  percentage  of  rain-fall  in  each  of  these 
four  months  closely  agrees,  that  for  Aprjl  is  about  11  per  cent,  of  the  entire  annual  rain-fall ;  for 
May,  17  per  cent,;  for  June,  10  per  cent.;  and  for  July  10  per  cent.;  or  over  59  per  cent,  for  the 
four  mouths.  In  other  words,  three-fifths  of  the  rain -fall  of  the  year  occurs  most  opportunely 
during  the  period  when  it  is  most  beneficial  to  the  growing  crops. 

The  following  table  shows  the  amount  of  rain  fall  at  the  four  Signal  Service  stations,  derived 
ftom  long  records,  except  that  at  Valentine,  which  covers  only  four  years.  In  this  table  appear 
the  percentages  of  rainy  day's  in  each  month  of  the  year,  the  average  amount  of  precipitation  which 
occurs  on  each  rainy  da^the  average  amount  of  rainfall  for  each  month  of  the  year,  and  the  average 
cloudiness  (in  percentages). 

Fereentage  of  daya  with  .01  or  more  precipitation,  the  average  amount  on  each  day,  the  average  precipitation  at  the  stations 

named,  and  the  percentage  of  cloudiness. 

PERCENTAGE  OF  DAYS  WITH  PKECIPITATION. 


Length 

Stations. 

Jan. 

Feb. 

Har. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Tear. 

of 

leoord. 

Ferct. 

Per  et. 

PercL 

Peret. 

Peret. 

Per  ct. 

Peret. 

Peret. 

Peret. 

Per  et 

Per  ct. 

Per  ct. 

Peret. 

32 

23 

19 

29 

42 

33 

32 

28 

21 

19 

12 

16 

25 

4 

YioktoD,  S.Dak*  

24 

26 

25 

32 

41 

36 

31 

28 

26 

19 

17 

2.5 

28 

17 

23 

24 

24 

34 

39 

37 

33 

27 

28 

21 

10 

24 

27 

20 

North  Platte  

16 

16 

20 

29 

36 

32 

31 

"27 

17 

18 

13 

18 

23 

15 

PRECIPITATION. 
{Average  anoant  (inches  and  hundTedths)  ou  each  day  with  rain  or  anew.  | 


0.07 

0.10 

0.19 

0.25 

0.33 

0.29 

0.31 

0.20 

0.22 

0. 17 

0.10 

0. 08 

0.19 

4 

Yankton,  S.Dak*  

0.07 

0. 10 

0.15 

0.33 

0.34 

0.40 

0.39 

0.36 

0.38 

0.25 

0.12 

0. 11 

0.  25 

17 

Omaha  

0.09 

U.  11 

0.20 

0.  30 

0. 37 

0.  51 

0. 51 

0.41 

0.  40 

0.42 

0. 26 

0. 14 

0.30 

20 

North  Platte  .   

0.09 

0.08 

0.20 

0.23 

0.27 

0.36 

0.32 

0  39 

0.  32 

0.20 

0. 10 

0.12 

0.  21 

15 

AVEKAGB  MONTHLY  PRECIPITATION. 
I  Inches  and  hnndredtbs.  ] 


0.50 

0.63 

l.U 

2.21 

4.32 

2.  86 

3.00 

1.  7.3 

1.43 

0.  92 

0.  35 

0. 38 

19.44 

4 

Yankton,  a  D«k*  

0.56 

0. 73 

1.16 

3. 15 

4.5? 

4. 32 

3. 76 

3.13 

2.97 

1.47 

0.65 

0.8.? 

27.08 

17 

0.67 

0.73 

1.46 

3.11 

4.51 

5.64 

6.15 

3.  42 

3.36 

2. 77 

1.23 

1.01 

33.  06 

20 

9.48 

0.35 

0,62 

2.03 

3.09 

3.34 

3.00 

2.47 

Le2 

1.12 

0.38 

0.68 

19. 18 

15 

AVERAGE  CLOUDINESS. 
[1.00  represents  complete  clondiness.] 


V-,I.-it-T,P   

0.42 

1 

0. 47  1     0.  SO 

0.50 

0.60 

0.48 

0.40 

0.43 

0.,<I4 

0. 39 

0.41 

0.46 

0. 44 

4 

>.  Dak*  

0.41 

0.48  1  0.51 

0.49 

0..S3 

0.46 

0.41 

0.40 

0.  39 

0.  i  > 

0.  42 

0.48 

0. 45 

17 

0.48 

0.47  1  0.63 

0.54 

0.56 

0.50 

0. 43 

0.  42 

0.41 

0.42 

0.45 

0.51 

0. 48 

20 

0.38 

0.42  0.40 

0.49 

0.54 

0.44 

0. 40 

0.39 

0. 35 

0.40 

0.  40 

0.44 

0.42 

15 

*  Separated  from  northeastern  N«bra.ska  by  the  Missonri  River  only. 


It  appears  that  the  average  amount  of  rain-fall  during  the  months  of  April  to  July,  Inclusive, 
at  Omaha,  amounts  to  18.41  inches ;  Yankton,  15.58  inches;  Valentine,  12.39  inches ;  North  Platte, 
11,40  inches.  It  is  interesting  to  compare  the  rain-fall  during  these  four  months  with  that  which 
occurs  over  what  are  known  as  the  Eastern  States.  Such  comparison  shows  that  the  eastern  part 
of  Nebraska  has  during  these  four  months  a  larger  amount  of  rain  fall  than  the  Eastern  States 
from  Maine  to  Virginia,  except  possibly  along  the  inimediate  coast,  and  that  the  western  part  of  the 
State  9f  Nebraska  is  favored  with  an  amount  of  rain-fall  but  slightly  below  the  Amounts  recorded 
in  the  Eastern  States.  Taking  New  York,  for  instance,  the  rain-fall  at  Albany,  from  April  to  July, 
inclusive,  amounts  to  1.^.51  inches ;  at  liochester,  11.81  inches,  a  comparison  favorable  to  Nebraska. 
In  like  manner,  the  records  show  that  the  rain-fall  in  Pennsylvania  averages  at  Pittsburgh,  14.23 
inches,  and  at  Philadelphia,  13.02  inches  for  the  months  named.   These  figures  show  that  the 
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average  araoants  for  Pennsylvania  are  less  than  those  which  obtain  over  the  eastern  half  of 
Nebraska,  and  but  slightly  greater  than  tbos^pver  the  western  half.  The  rain-fall  of  the  interior 
portion  of  Maryland  and  Virginia  may  be  estimated  from  the  precipitation  occurring  at  Baltimore, 
where,  from  April  to  July,  inclusive,  it  amounts  to  14.90  inches,  and  at  Lynchburgh,  Va.,  to  13.73 
inches,  which  (inantities  are  about  25  per  centum  less  than  those  falling  over  eastern  Nebraska. 

The  marked  characteristic  of  the  April  precii)itation  in  Nebraska  is  the  large  amount  which 
falls  in  the  southeastern  part  of  the  State  to  the  southward  of  the  Platte  Valley.  Over  a  consid- 
erable area  of  country  in  this  section,  the  rain-fall  averages  over  4  inches  for  April,  and  over  scarcely 
any  part  is  it  materially  less  than  3  inches.  The  whole  State,  however,  during  April,  is  favored  with 
rain-fall  exceeding  2  inches,  save  the  extreme  northwestern  part,  wherein  the  amount  falls  slightly 
below. 

May  is  the  great  rain-bearing  month  for  Nebraska,  the  average  amount  for  the  State  being  4 
inches  or  more,  reaching  in  the  southeastern  part  over  5  inches,  and  in  no  part  is  it  considerably 
below  3  inches. 

During  June  the  weather  becomes  dryer  in  the  western  part  of  the  State,  which  is  favored 
with  rains  varying  from  1;^  to  2^  inches,  but  the  greater  i)art  of  the  State  tkiU  has  rain-falls  ranging 
from  3  to  5^  inches,  the  greatest  amounts  falling  in  the  southeastern  part  of  the  State. 

July  shows  conditions  substantially  the  same  as  those  for  June,  with  a  slight  increase,  however, 
in  western  Nebraska. 

The  annual  rain-fall  appears  in  graphic  form  on  Chart  No.  1.  An  examination  of  this  chart 
shows  that  Nebraska,  as  regards  its  precipitation,  is  divided  into  three  i)ortion8:  (1)  the  extreme 
southwestern  portion,  where  the  rain-fall  ranges  from  13  to  IG  inches;  (2)  the  southeastern  part  of 
the  State,  where  the  annual  precipitation  ranges  between  28  and  34  inches;  (3)  the  greater  part  of 
the  middle  and  northern  portions  of  the  State  has  an  annual  average  rain-fall  between  19  and  24 
inches.  The  annual  rain-fall,  however,  is  not  as  important  as  its  distribution  throughout  the  year, 
since  the  rain  which  falls  in  the  winter  months  is  not  of  that  direct  vital  importance  to  the  farmer 
as  the  rains  of  late  spring  and  the  entire  summer.  There  is  another  factor  connected  with  rain  fall 
which  has  a  very  important  bea.ring  upon  agricultural  interests,  since  it  is  known  that  an  annual 
rain  fan  of  24  inches  may 'mean  a  rain  fall  of  40  inches  in  one  year,  followed  by  years  in  which  the 
precipitation  is  only  10  or  15  iuches.  It  has  been  pointed  out  in  relation  to  the  rain-fall  of  India — 
which  is  of  vital  importance  to  that  densely  populated  country — that  these  variations  in  rain  fall 
lead  to  severe  famines  and  great  financial  and  personal  distress  over  such  sections  as  have  an 
annual  rain-fall  less  than  50  inches  with  a  mean  annual  deviation  greater  than  12  per  cent. 

This  unequal  distribution  of  annual  rain,  as  determined  from  a  long  period,  is  expressed  in 
meteorology  by  the  term  "variability,"  or  mean  annual  deviation.  '  There  aie  several  methods  of 
determining  the  mean  annual  deviation,  but  for  the  sake  of  uniformity  the  writer  follows  the 
method  of  Mr.  Blandford,  the  meteorological  reporter  for  the  Government  of  India,  whose  method, 
while  not  entirely  free  from  objection,  is  fairly  satisfactory.  Instead  of  extracting  the  mean  from 
the  sum  of  the  departures,  whether  they  be  excesses  or  deficits,  this  variability  is  obtained  by 
determining  two  means,  one  of  which  is  calculated  from  excesses  in  the  years  of  great  rain-fall, 
and  the  other  from  the  deficiencies  in  the  years  of  small  rain-fall.  The  mean  annual  deviation  is 
obtained  by  taking  half  of  the  sum  (neglecting  the  algebraic  signs)  of  the  two  averages,  calculated 
as  stated  above,  from  the  excesses  and  from  the  deficiencies.  The  mean  annual  deviation  for 
Nebraska  is  shown  by  the  following  table,  wherein  it  appears  that  the  deviation  for  the  State  is 
about  20  per  cent.,  an  amount  which  indicates  the  liability  of  Nebraska  to  occasional  droughts: 


station. 


Tears  of 
observa- 
tion. 


Mean  an- 
naal  rain- 
fall.' 


Deviation. 


Mean  an- 
nual de- 
viation. 


Per  cent. 


North  Platte  

Omaha  

De  Soto  

Genoa   

Sidney  Barracks  . 
Fort  Kearney  - . . 
Tankton,  S.  Dak 


20 
20 
20 
14 
11 
11 
16 


27.  09 
14.  52 
24.  08 
27.33 


3.25 

7.  63 

5.8% 

4.12 

4.24 

4.50 

4.98 


17 

23 
20 
IS 
29 

la 

16 


*  The  mean  annual  rain-falls  used  in  this  table  were  computed  by  dividing  the  sum  of  the  annual  amounts  by  the  number  of  whole  years' 
record  and  consequently  differ  slightly  from  the  annuals  fu'jud  in  Appendix  No.  2,  which  are  the  sums  of  the  monthly  averages. 
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The  State,  however,  is  more  favored  in  this  respect  than  some  of  those  to  the  westward  and 
soatbwestward.  While  this  deviation  exhibits  a  liability  to  drought,  yet,  on  the  other  hand,  it 
shows  a  constancy  of  rain  conditions  which  is  not  usually  credited  to  Nebraska. 

It  is  still  a  mooted  question  as  to  whether  or  not  the  rain-fall  of  Nebraska  is  increasing.  From 
the  amount  and  character  of  data  at  hand  it  can  bo  said,  that,  contrary  to  an  impression  somewhat 
prevalent,  there  is  no  increase  in  amount  of  precipitation  shown. 

Recent  investigations  have  brought  out  an  important  feature,  viz,  that  tlie  rain-fall  has  been 
better  distributed  throughout  the  year,  as  shown  by  an  increase  of  the  number  of  rainy  days,  and 
that  the  breaking  up  of  the  hard  prairie  laud  has  checked  evaporation,  and  enabled  the  rain-fall  to 
penetrate  the  earth  and  thus  increase  its  value  to  growing  crops. 

If  this  characteristic  brought  out  from  later  records  is  to  be  accepted  as  a  fact,  8u«5h  increase 
may  be  accounted  for  as  resulting  from  increased  cultivation,  breaking  up  of  the  soil,  and,  not  the 
leiist,  perhaps,  from  the  fact  that  the  planting  of  trees  has  been  so  greatly  stimulated  by  the 
observance  of  Arbor  day,  which  the  people  of  Nebraska,  inaugurated  and  have  been  most  faithful 
in  maintaining. 

It  is  noteworthy  that  the  increase  in  frequency  of  rainy  days  has  been  observed  in  those  por- 
tions of  the  State  where  the  snrface  of  the  country  has  undergone  the  greatest  transformation 
through  the  labors  of  the  farmer. 

TEMPERATURE. 

The  heterogeneous  character  of  the  temperature  observations  from  Nebraska  makes  it  difficult 
to  chart  the  lines  of  equal  temperature  with  the  same  accuracy  as  is  possible  for  States  which  have 
been  longer  settled,  and  where  meteorological  observations  have  been  jnade  for  many  years.  Un 
Charts  Nos.  6  to  10  appear,  however,  the  average  mean  temperatures  for  the  State  of  Nebraska  for 
the  year,  and  also  for  April,  May,  June,  and  July.  While  future  observations  may  alter  somewhat 
the  contour  of  these  lines,  yet  they  fairly  represent  the  normal  conditions  of  the  State  as  regards 
temperatures  to  be  expected  in  the  months  named.  As  might  be  inferred  from  the  topography  of 
the  State,  the  temperature  decreases  not  only  with  the  latitude  from  south  to  north,  but  also  with 
increasing  elevation  from  east  to  west. 

The  average  annual  temperature  of  the  State  ranges  generally  between  46°  and  49°,  but  in 
the  extreme  southeastern  portion  of  the  State  it  is  slightly  above  50°. 

During  April  the  mean  temperature  of  the  eastern  half  of  the  State  ranges  from  48°  to  53°^ 
while  in  the  extreme  western  portion  it  falls  as  low  as  45°.  The  increase  in  temperature  is  gen- 
eral and  rapid  from  April  to  May,  and  almost  equally  so  from  May  to  June.  So  quickly  do  the 
temperature  conditions  change,  during  these  two  months  that  the  average  increase  is  almost  a  third 
of  a  degree  for  each  day.  The  temperature  during  July,  the  critical  month  for  ripening  i)urposes, 
ranges,  as  a  rule,  between  74°  and  77°. 

INSOLATION.  . 


Unfortunately  there  are  no  observations  extant  regarding  the  amount  of  heat  received  directly 
from  the  sun  in  Nebraska.  In  view,  however,  of  the  low  absolute  humidity  conditions  prevalent 
in  Nebraska,  the  amount  of  heat  received  from  the  sun  is  very  much  greater  than  obtains  in  locali- 
ties having  the  sam^  niean  temperature,  but  nearer  to  the  oceans  or  the  great  American  lakes. 
Witliout  doubt  the  rapid  ripening  of  croj)s  in  Nebraska  is  largely  dependent  on  the  abnormally 
large  amount  of  insolation.  That  the  insolation  is  abnormally  great  appears  from  the  large  num. 
ber  (for  the  latitude)  of  continuous  days  with  mean  temperatures  above  50°,  which  may  be  called 
a  critical  point  for  small  grains.  Tlie  number  of  continuous  days  with  mean  temperature  above 
50°,  as  determined  Irom  observations  for  a  considerable  number  of  years,  is  !is  follows : 

Omafia  ,  189 

North  I'latte  '  175 

Yankton    175 

Valentine  161 
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The  number  of  consecutive  days  with  mean  temperature  above  59°  shows  a  diminution  of  only 
about  24  per  cent.,  being  as  follows : 

Omaha  :  -  ,  149 

North  Platte  .,^......134 

Yankton  129 

Valentine  '.  1'20 


EVAPORATION. 

The  small  amount  of  aqueous  vapor  iu  the  atmosphere,  the  relatively  high  summer  temper- 
atures, and  the  prevalence  of  moderate  winds,  facilitate  greatly  the  phenomena  of  evaporation, 
which  largely  depends  on  the  three  meteorological  elements  above  mentioned.  From  investiga- 
tions made  by  Prof.  Thomas  Russell,  ^f  the  Signal  Bureau,  dependent  partly  on  eye-observations 
of  evaporometers,  and  partly  by  theoretical  connection  with  meteorological  observations  of  wind, 
temperature,  and  dew  ])oint  for  preceding  years,  the  annual  amount  of  possible  evajmration  for 
Nebraska  can  be  stated  with  a  fair  approximation  to  the  truth. 

The  annual  depth  of  evaporation,  in  inches  of  water,  averages  from  38  to  40  inches  in  the 
extreme  eastern  part  of  the  State,  and  slowly  increases  to  50  inches  in  the  western  part,  and  pos- 
sibly iu  the  extreme  southwestern  corner  may  be  equal  to  00  inches  per  year.  These  figiires,  of 
cou  rse,  do  not  represent  the  actual  evaporation  over  the  whole  surface  of  the  State,  but  only  pos- 
sibilities of  evaporation.  It  should  be  understood  that  the  acfwai. amount  of  water  taken  up  by 
the  atmosphere  dei)cnds  upon  the  opportunity  of  evaporation,  which  in  turn  de|iends  on  the 
relative  amoutit  of  land  and  water  surface,  the  wetness  or  dryness  of  the  soil,  and  the  amount  and 
chjvracter  of  vegetation. 

It  is  evident,  however,  from  these  figures  that  the  evaporating  power  of  the  atmosphere  for 
Nebraska  is  very  great,  especially  during  the  summer  months;  so  that  the  State  is  not  suited  for 
the  cultivation  of  any  crops,  or  the  growth  of  any  vegetation  which  is  injuriously  affected  by  the 
contact  of  comparatively  dry  air  and  a  consequent  rapid  evaporation. 

FROST. 

Owing  to  its  elevation,  comparatively  high  altitude,  and  the  small  amount  of  aqueous  vapor 
present  in'the  atmosphere,  the  State  of  Nebraska  is  at  a  disadvantage  with  some,  but  not  all,  sec- 
tions of  the  country  as  regards  late  spring  and  earl^  autumnal  frosts. 

The  average  date  of  last  killing  frost  has  been  determined  from  observations  of  the  Signal 
Service,  supplemented  by  those  of  a  large  number  of  voluntary  stations;  so  that  the  average  date 
is  fixed  with  a  considerable  degree  of  certainty.  The  date  of  the  last  killing  frost,  as  a  rule,  falls 
in  Nebraska  for  the  southeastern  part  of  the  State  in  the  second  decade  of  Ai)ril,  but  occurs  grad- 
ually later  to  the  north  and  westward,  until  on  the  one  hundred  and  first  meridian  its  appearance 
is  deferred  until  the  very  end  of  April,  tn  the  extreme  northwestern  part  of  the  State,  iu  the 
mountainous  regions,  frosts  are  liable  to  occur,  however,  until  the  middle  of  May. 

The  following  table  shows,  in  the  order  named  for  the  places  referred  to,  (1)  the  number  of 
years  of  observation  from  which  the  da'ta  are  drawn;  (2)  the  average  date  of  last  killing  frost; 
(3)  the  earliest  date  on  which  the  last  killing  frost  occurred;  (4)  the  last  date  on  which  the  last 
killing  frost  occurred  ;  (5)  the  percentage  of  times  where  the  last  killing  frost  has  not  been  more 
than  teu  days  earlier  or  later  than  the  average  date. 


Station. 

Len^b 
record. 

Uate. 

Pel  Cf  Dtage 
of  occ  ur- 
reii<'«8 
within  ten 
(lays  Ixfore 
or  after  f lie 
average 
date. 

Average. 

EarlieBt. 

Latest. 

7 
17 
15 
12 

3 

9 
14 

5 
13 

Apr.  10 
Apr.  17 
Apr.  15 
Apr.  17 
May  15 
Apr.  21 
May  9 
Apr.  21 
Jane  2 

Apr.  3 
Apr.  1 
Apr.  3 
Mar.  20 
May  3 
Apr.  6 
Apr.  15 
Apr.  4 
May  8 

Apr.  23 
Mav  '7 
May  7 
Apr.  30 
May  28 
May  8 
June  11 
May  9 
Jane  23 

86 

59 
67 
58 

33 
78 
57 

78 

 m-  
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It  is  important  to  note,  also,  that  on  an  average  two-thirds  of  the  last  killing  frosts  in  Ne- 
braska have  prevailed  within  ten  days  of  the  mean  date,  so  that  the  occurrence  of  this  phenom- 
enon may  be,  as  a  rule,  expected  with  a  great  degree  of  certainty  daring  a  period  ranging  from 
ten  days  before  to  ten  days  after  the  average  date  given  above. 

Of  more  importance  than  the  last  killing  frost  is  the  tirst  killing  frost.  The  data  in  respec- 
to  this  phenomenon  have  been  obtained,  not  from  the  regular  Signal  Service  stations,  because,  as  a 
rule,  they  are  in  cities  or  towns — but  rather  from  the  observations  of  the  voluntary  observers  of 
the  Signal  Service,  who,  being  for  the  most  part  situated  in  the  country,  are  better  able  to  note 
accurately  the  earliest  date  and  the  extent  of  the  damage  to  agricultural  interests.  Under  the 
term  "killing  frost"  is  included  only  those  frosts  which  are  injurious  to  vegetables  and  other 
crops,  not  taking  into  consideration  those  which  kill  most  delicate  plants.  Over  the  northwestern 
half  of  Nebraska  the  average  date  of  the  first  killing  frost  falls  within  the  first  half  of  Septeniber, 
but  ID  the  extreme  southeastern  part  of  the  State,  south  of  the  Platte  River  and  east  of  the  99th 
meridian  of  longitude,  the  average  date  of  these  frosts  falls  between  the  1st  and  loth  of  October. 
This  latter  part  of  Nebraska,  in  this  respect,  is  equally  favored  with  the  extreme  southern  parts 
of  Illinois,  Ohio,  Indiana,  Maryland,  and  Pennsylvania. 

The  following  table  shows  (1)  the  nnmber  of  years  of  observation  from  which  the  data  are 
drawn;  (2)  the  average  date  of  the  first  killing  frost;  (3)  the  earliest  date  of  first  killing  frost; 
(4)  the  last  date  of  first  killing  frost;  (5)  the  percentage  of  times  when  the  interval  was  less  than 
ten  days: 


BUUoD. 


BrowDTillA  

De  Soto   

Freuiont  ......^ 

r;  ...   

'  ity.' .'. 
Weeping  Water 


V  STA.TE  OF  TUE  SKY. 

An  important  element  in  climate  and  weather,  in  relation  to  health  or  agricultural  interests, 
is  the  relative  amount  of  sunlight.  The  observations  of  the  Signal  Service  give  this  data  indi- 
rectly and  conversely  by  the  presence  of  cloudiness.  On  page  7  is  the  average  cloudiness  in  per- 
centages for  the  stations  of  Omaha,  North  Platte,  Valentine,  and  Yankton;  whereby  it  will  ap- 
pear that  Nebraska  is  a  favored  State  as  regards  th^  amount  of  sunlight,  particularly  during  that 
season  of  the  year  wlien  this  condition  has  an  important  and  favorable  bearing  upon  the  growth, 
ripening,  and  liarvesting  of  the  staple  crops.  It  is  most  important,  as  the  crop  grows,  to  have  a 
gradually  decreasing  number  of  rainy  days  and  of  cloudiness  with  a  corresponding  increase  in 
sunshine. 

The  average  annual  cloudiness /or  tlie  state  is  45  per  cent.,  with  its  maximum  in  May,  54  per 
cent.,  with  which  is  conjoined  an  average  of  about  ten  rainy  days,  and  showers  of  about  0.30  inch 
in  amount  daring  that  month.  The  average  cloudiness  diminishes,  as  the  table  shows,  from 
'■  ximum  of  54  per  cent,  in  May  to  the  minimum,  37  per  cent,  in  September,  while  at  the 
,i  <itie  the  number  of  rainy  days  in  the  latter  month  is  only  about  one-half  of  those  which  ob- 
taip, {daring  May.  The  ripening  and  harvesting  of  the  various  crops,  then,  occur  in  Nebraska 
under  more  favorable  conditions  than  are  prevalent  in  Eastern  States. 

WINDS. 

The  mean  velocity  of  the  wind  over  the  State  of  Nebraska  accords  closely  with  the  aver- 
age for  the  United  States  in  the  extreme  eastern  part  of  the  State,  but  over  the  greater  por- 
tion of  it,  it  may  be  said  to  be  high.   The  average  velocity  at  Omaha  is  8  miles;  at  North 


Lepgtli 

of 
record. 


Date. 

PerceDtnge 
of  occnr- 

reuces 

within  ten 

days  liefore 

Average. 

Earliest. 

Latest. 

or  after 

the  average 

date. 

Oct.  21 
Oct.  10 
Oct.  17 
Oct.  1 
Oct.  15 
Sept.  28 
Oct.  14 
Sept.  13 

Oct.  12 
Sept.  24 
Sept.  20 
Sept.  13 
Oct.  1 
Sept.  12 
Oct.  4 
Aug.  30 

Nov.  2 
Oct.  31 
Nov.  9 
Nov.  1 
Oct.  29 
Oct.  18 
Oct.  27 
Oct.  9 

87 
59 
57 
64 
IT, 
78 
80 
78 
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Platte,  9  miles;  and  at  Valentine,  11.3  miles.  At  the  period  of  highest  velocity,  which  occurs 
about  the  time  of  the  maximum  temperature  of  the  day,  the  mean  velocity  at  Omaha  is  10.5  miles, 
and  at  North  Platte  11.8  miles.  During  the  niglit  the  velocity  ranges  from  6.5  to  7  miles  at  the 
former  and  from  7  to  9  miles  at  the  latter.  While  the  prevalence  of  wind  considerably  increases 
evaporation,  yet  on  the  other  hand  it  insures  the  jiresence  of  mechanical  power  such  as  may  be 
derived  from  the  winds  by  wind-mills ;  there  being  a  fair  degree  of  certainty  tha't  this  power  may 
be  depended  upon  at  all  seasons  and  all  times  of  the  day. 

As  a  matter  of  value  the  mean  hourly  wiiul  velocities  deduced  from  seven  years  observations  at 
Omaha  and  North  Platte  are  given  for  each  mouth  of  the  year  in  Appendix  No.  4. 

In  direction,  the  winds  follow  the  great  and  regular  air  currents  passing  over  the  United  States, 
that  is,  from  west  to  east.  From  January  to  May,  inclusive,  the  greatest,  percentage  of  winds  are 
from  the  north  or  northwest,  but  from  June  to  September,  inclusive,  their  direction  is  more  par- 
ticularly from  the  south  with  a  slight  westerly  tendency,  while  from  October  to  December  the  pre- 
vailing winds  are  from  the  northwest  or  southwest. 

TOENADOES. 

In  the  minds  of  many  persons  the  whole  trans- Mississippi  region  is  considered  to  be  pecu- 
liarly liable  to  violent  atmospheric  disturbances,  known  under  the  name  of  tornadoes.  It  is  diflB- 
cult  to  pass  with  great  definiteness  upon  the  frequency  of  these  phenomena,  since  there  seems  an 
inherent  tendency  in  mankind  to  exaggerate  the  importance  or  violence  of  local  phenomena,  and 
thus  to  class  iis  a  tornado  that  which  is  only  a  severe  thunder  or  hail  storn).  While  undoubtedly 
the  winds  are  violent  in  many  thunder  and  hail  storms  which  are  not  tornadoes,  yet  these  very 
high  winds  are  not  in  the  sliape  Of  violent  whirlwinds  with  currents  more  nearly  vertical  than 
horizontal,  and  consequently  da  not  work  the  greater  destruction  and  injury  which  result  from 
tornadoes. 

The  State  of  Nebraska  is  rarely  visited  by  tornadoes,  and  when  they  have  occurred  they  have 
been  almost  invariably  confined  to  the  extreme  eastern  portion  of  the  State,  along  the  Missouri 
River.  Destructiv^e  tornadoes  have  very  rarely  visited  the  State,  and  it  is  within  Jbounds  to  say 
that  such  violent  meteorological  jihenomena  occur  so  infrequently  and  over  such  limited  sections 
of  country  as  to  make  them  a  matter  of  minor  importance.  As  far  as  Nebraska  is  concerned  they 
may  be  pronounced  less  destructive  to  life  and  property  than  thunder  storms.  This  immunity  of 
Nebraska  from  tornadoes  occurs  because,  first,  a  considerable  part  of  the  State  is  rarely  sub- 
jected to  meteorological  conditions  favorable  for  such  storms,  whicli  demand  a  plenteous  supply 
of  aqueous  vapor  and  sharp  and  decided  contrasts  of  temperatures,  dew  points,  and  barometric 
pressures;  second,  and  perhaps  a  more  satisfactory  reason,  is  the  locality  of  the  State  with  refer- 
ence to  the  passage  of  low  area  storms  across  the  United  States.  The  researches  ami  comjiilatious 
of  Lieutenant  Finley,  of  the  Signal  Corj)S,  and  others,  have  clearly  shown  that  tornadoes  do  not 
occur  in  the  immediate  vicinity  of  the  center  of  cjxlonic  storms.  They  bear,  however,  a  definite 
and  tolerably  fixed  relation  to  the  storm  ceuter,  but  they  occur  at  a  distance  of  several  hundred 
miles  to  the  southeast  of  such  center;  consequently,  the  areas  of  low  pressure,  in  connection  with 
which  these  violent  storms  occur,  are  situated  to  the  northwest  of  the  tornado  region.  Fortunately 
for  Nebraska,  the  greater  part  of  the  State  finds  itself  in  the  westerly  quadrants  ot  low  area  storms, 
and  so  it  almost  entirely  escapes  the  devastating  effects  of  these  violent  whirlwinds. 

ANNUAL  AND  DIUKNAL  FLUCTUATIONS. 

In  connection  with  the  climate  of  Nebraska,  it  seems  advisable  to  present  the  meteorological 
features,  respective  to  diurnal  and  annual  fluctuations,  relative  to  at  least  one  station  in  the  State. 
For  this  purpose  Omaha  has  been  selected,  not  only  from  its  importance  sis  the  greatest  financial 
city  of  the  State,  but  also  from  the  fact  that  an  observer  of  the  Signal  Service  has  been  stationed 
at  this  point  for  a  longer  period  than  at  any  other  place  within  the  limits  of  the  State. 

On  Chart  No.  11  is  noted  the  fluctuations  throughout  the  year,  at  Omaha,  of  barometric  press- 
ure (reduced  for  temperature,  but  not  to  the  level  of  the  sea),  of  temperature,  precipitation,  average 
rain  fall  for  each  rainy  day,  cloudiness,  and  wind  direction  in  percentages.   The  barometric  flue- 
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taation  is  expressed  by  a  carve  having  but  oue  beud  or  iuflection,  the  pressure  decreasing  from 
its  maximum  iu  January  to  its  minimum  in  April,  May,  and  June;  then  rising  quite  regularly  to 
the  principal  maximum  at  the  close  of  the  year.  The  coldest  month  is  that  of  January,  and  the 
warmest  that  of  July.  As  will  be  noted  by  reference  to  Chart  No.  11,  the  pressure  and  tempera- 
ture curves  rather  show  that  these  phenomena  obtain  iu  substantially  opposite  phases  during  any 
given  month  of  the  year.  The  precipitation  rises  from  the  minimum  iu  January  to  the  maximum 
in  .June,  whence  it  falls  quite  steadily  to  the  minimum.  The  general  feature  of  this  curve  is  closely 
in  accord  with  the  temperature  of  ihe  air,  as  might  be  expected  irom  a  State,  as  Nebraska,  having 
a  continental  climate. 

The  cloudiness  h:\s  substantially  one  maximum  in  April  and  May,  falling  thence  regularly  to 
the  minimum  in  September,  thus  aflfoiding  a  large  amount  of  sunshine  during  the  seasons  when 
the  crops  are  ripening  and  the  harvests  are  being  gathered.  From  January  to  May,  inclusive,  the 
winds  have  a  strong  tendency  to  be  from  the  north  or  northwest;  from  June  to  September,  inclu. 
sive,  the  inclination  is  more  particularly  towards  the  south,  while  during  the  rest  of  the  year  the 
direction  is  from  the  northwest  or  southwest. 

The  normal  hourly  changes  of  pressure  for  the  month  of  March,  and  of  the  temperature  and 
winds  for  the  montiis  of  January  and  July,  are  graphically  exhibited  on  Chart  No.  12.  The  hourly 
course  of  the  barometer  is  represented  by  a  curve  having  two  bends  or  indections  with  the  prin- 
cipal maximum  at  9  a.  m.,  and  the  principal  minimum  at  i  p.  m.,  with  secondary  phases  at  about 
10.30  p.  m.,  and  3.30  a.  m.,  respectively.  The  diurnal  amj)IiLude  amounts  to  .062  inch.  The  mini- 
mum temperature  obtains  about  6.15  a.  m.,  and  the  maximum  at  about  3.15  p.  m.  during  January, 
but  in  July  the  minimum  occurs  slightly  earlier,  at  about  5  a.  m.,  and  the  maximum  a  little  later, 
at  about  4  p.  m.  The  hourly  changes  in  the  velocity  of  the  wind  for  corresponding  months  show 
the  minimum  and  maximum  phases  to  be  nearly  in  accord  with  those  of  the  temperature;  the 
maximum  wind,  however,  occurring  a  little  earlier  than  the  maximum  temperature.  These  rela- 
tions api>ear  plainly  on  Chart  No.  12,  showing  the  hourly  fluctuations  of  wind  and  temperature. 

In  Appendix  No.  5  will  be  found  data  showing  the  correction  necessary  to  be  applied  to  the 
mean  temperature  of  any  hour  in  any  mouth  of  the  year,  to  reduce  such  temperature  to  the 
true  mean  temperature  of  the  day.  It  is  to  be  noted,  however,  that  the  mean  temperature  obtained 
in  this  manner  is  liable  to  considerable  error,  in  exceptional  cases  amounting  to  two  or  more 
degrees,  but  if  the  mean  temperature  be  obtained  through  corrections  applied  to  observations  made 
at  any  tiro  hours  of  the  same  name,  the  amount  of  the  probable  error  is  materially  reduced  and  will 
rarely  equal  a  degree. 
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Appendix  No.  1. 

list  of  stations  in  south  dakota,  minnesota,  iowa,  missouri,  kansas,  colorado,  wto- 
ming,  and  nebraska  for  weigh  meteorological  data  are  given. 

Tho  names  of  the  statioua  have  beeu  ariaiigfHl  in  the  order  in  which  they  appear  in  the  several  degree  squaroa  on 
the  map ;  thus,  the  first  station  on  the  list  will  be  found  in  the  western  portion  of  the  upper  tier  of  squares,  the  second 
station  east  of  the  first  one,  and  so  on  until  all  of  the  slations  iu.lhat  tier  of  squares  shall  have  been  listed.  The  sta- 
tions in  the  remaining  squares  have  been  listed  in  the  sauie  manner. 

Latitudes  and  longitudes  are  not  iu  all  cases  astronomically  correct.  Those  which  have  not  been  accurately 
determined  are  given  according  to  their  position  on  thO' latest  standard  maps. 

Broken  records  are  indicated  by  an  asterisk  (*  )  in  the  eolnmu  "Length  of  record."  Tho  missing  period  may  be 
ascertained  by  an  inspection  of  the  printed  records  as  they  ajjpear  in  Appendices  Nos.  2  and  '.i. 

References:  S.  8.,  second  order  stations  of  the  Signal  Service;  V.  O.,  voluntary  stations;  W.  S.,t  stations  of  the 
Nebraska  State  Weather  Service;  M.  D.,  Stations  of  the  Medical  Department  of  the  Army  reporting  throogh  the 
Surgeon-General. 

t  The  voluntary  observers  in  Nebraska  also  co-operate  with  the  State  service,  but  to  simplify  matters  are  here 
given  as  voluntary  observers  only. 


List  of  stations,  geographically  arranged,  in  Soiith  Dakota,  Minnesota,  Iowa,  Missouri,  Kansas,  Colo- 
rado, Wyoming,  and  Nebraska,  for  which  meteorological  data  arc  given. 


Class. 


S.  8. 
M.  D. 
V.  O. 
M.  D. 
V.  O. 
V.  0. 

S.  S. 


M.  D. 
M.  D. 
V.  0. 

s.  s. 

M.  D. 
W.  S. 
V.  O. 
W.  S. 

s.  s. 
w.  s. 
V.  o. 
w.  s. 

w.  s. 

AV.  S. 

s.  s. 


V.  o. 
V.  o. 


Citation. 


Kapid  City,  S. Dak  ... 
Fort  Hale,  S.  Uak  ... 

New  Olni,  Miiin  

Koi  t  Kau(UiU,vS.  D.ak. 

Pat  kston,  S.  Dak  

Olivet,  S.  Dak   

Fort  Larauiio,  Wyo  . . 


Fort  Robinson,  Nebr. . 
Caiup  Sheridan,  Nebr. 

Hay  Spriu<;«.  Nfibr  

Vaii  nline,  Nebr  

Fort  Niobrara,  Nebr  . . 

Kennedy,  Nebr  

Binjiliani,  Nebr  

Ricliniond,  Nebr   

Yankton,  S.  Dak  

Santee  Agency,  Nebr . 

Creight^n,  Nebr  

Neligh,  Nebr  


Oakdale,  Nebr  

Newcastle,  Nebr. 
Sioux  City,  Iowa. 


Dakota  City,  Nebr  

Omaha  Agency,  Nebr. 

Sniithland,  Iowa  

Sac  City,  Iowa  


Vail,  Iowa  

Cheyenne,  Wyo. 


^oonty. 


FeoDington. 

Lyuian  

Brown  

Todd  

Hutchinson. 

...do   

Larainie  


Dawes  

Sheridan.. 

...do   

Cherry  ... 

...  do  

..do  

Sheridan.. 

Holt  

Yankton.. 

Knox  

....do  

Antelope  . 


...do   

Dixon   

Woodbury. 


Dakota  

Bnrt  

Woodbury. 
Sac  


Crawford . 
Laramie  .. 


Lati- 
tude. 


44  04 

44  02 
44  19 
43  04 
43  25 
43  14 
42  14 


42  39 
42  51 
42  40 
42  50 
42  46 
42  30 
42  05 
42  3G 
42  54  I 
42  49 
42  27  I 
42  07 


Eleva- 
level. 


103  17 
9(1  26 
94  80 
98  42 
98  00 
97  41 

104  29 


103  24 
102  39 
162  38 
100  32 

100  2b 
lOU  53 

101  05 
99  09 
97  28 
97  43 
97  48 
97  59 


42  04  97  57 
42  38  96  52 
42  35     96  27 


42  25 
42  06 
42  14 
42  25 

42  00 
41  08 


96  25 
96  21 
95  57 
95  30 

95  25 
104  18 


B«cord. 


821 
1,245 
1,500 
1,200 
4, 519 


2,613 


1,234 


1,722 
800 
1, 258 


1,090 


Length.  From— 


Feet.  Yri.Mo. 


3,380 


6.105 


4  7 

5  5 
14  11» 

32*  0 
2  9* 
5  6 


27  6*  Sept.,1849 


6  8 
4  8 
4  3 
4  6 

7  3* 
1  2 

0  8 

1  6 
17  0 

4  5 

2  2 
1  4* 


Feb..  1881 
Jan.,  1879 
.Tan.,  1864 
Nov.,  1836 
Feb.,  l(-87 
J  one,  1877 


.Toly,  1883 
July,  1876 
Jan.,  1880 
Srpt.,1885 
AuK.,18^0 
Feb.,  ]8fc9 
June,  1889 
Apr.,  1875 
Apr.,  1873 
May,  1871 
Dec,  1886 
Aug.,1883 


1  2*  Dec.,  1888 
0  8*  !  Jime,1870 
9   3*  •  Aag.,1857 


1  7* 
fi  2* 
9'  9* 
15  4* 

5  1* 
19- 11* 


Oct.,  1867 
Jan.,  18C8 
Apr.,  1878 
Apr.,  1870 

Feb.,  1875 
Jab.,  1870 


To  (incln- 

sive)— 


Mar.,  1890 
May,  1884 
Oct.,  1887 
Mar.,  1890 
Mar.,  1890 
Nov.,  1882 
Jan.,  1890 


Mar.,  1890 
Mar.,  18*il 
Mar..  1890 
Mar.,  1890 
Mar,,  1890 
Mar.,  1890 
F.!b.,  1890 
Sept.,  1876 
Mar.,  1890 
Sept., 1875 
Mar.,  1890 
Mar.,  1886 

Mar.,  1890 
Mar.,  1871 
Mar.,  1890 


Aug.,  1869 
Oct.,  1873 
Dec,  1888 
Mar.,  1890 

June,1881 
Mar.,  1890 


S 

■  u 


Remarks. 


Observer,  Sienal  Service, 
Post  surgeon,  TJ.  S.  Army. 

C.  RooH 

Post  surgeon,  V.  S.  Army. 
.John  J.  Swartz. 
Solon  M.  DaboU. 
Observer,  Signal  Service, 

also  post  surgeon,  U.  S. 

Army. 
Post  Kilrgeon,  U.  S.  Army. 
Do. 

William  Waterman. 
Observer,  Signal  Service. 
Post  Murgeon,  V.  S.  Army. 
Mrs.  M.  G.  Encksou. 
W.  C.  Woo<l. 
Henry  W.  Brown. 
Observer,  Signal  Service. 
George  S.  Truman. 
George  Roberts. 
B.  R.  Bucham,  H.  E..  Hux- 
ford. 

G.  S.  Clingman. 
L.  N.  Smith. 

Dr.  J.  J.  Saville;  A.  J.Mil- 
lard; post  surgiBon,  TT.6. 
Army ;  observer.  Signal 
Service. 

H.  H.  Brown. 

W.  Hamilton,  S.  O.  Lee. 
Charles  Rice,  M.  D. 

D.  B.  Nel-ton,  Sidney  Smith, 
Dr.  Caleb  Brown. 

I.  S.  Dunning. 
Observer,  Signal  Service; 

postsurgeon,  U.S.  Army. 
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List  of  stations,  etc. — Continued. 


Class. 


V.  o. 

w.  s. 

M.  D. 
W.  S. 

s.  s. 

M.  U. 
W.  K. 

V.  O. 
M.  D. 
W.  8. 

V.  O. 
W.  S. 

■w.  s. 

V.  0. 

s.  s. 

w.  s. 
V.  o. 
■w.  s. 

V.  0. 
V.  o 

w.  s. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
M.  D. 

V.  o. 

V.  o. 
V.  o. 
w.  s. 

V.  0. 

■w.  s. 
V.  o. 

V.  o. 

s.  s. 


V.  0. 

V.  o. 
V.  o. 


w.  s. 
V.  o. 
M.  1). 

w.  s. 
V.  o. 
w.  s. 
V.  o. 

w.  s. 

M.  D. 

w.  s. 
V.  o. 
V.  o. 
w.  s. 
w.  s. 
V.  o. 
■w.  s. 
w.  s. 
V.  o. 
w.  s. 
V.  o. 
"W.  8. 

V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 
V.  o. 

V.  o. 
w.  s. 
w.  s. 

S.  8. 


V.  O. 

w.  s. 
V.  o. 
w.  s. 
w.  s. 
w.  s. 

w.  s. 

V.  o. 


station. 


Oeriuc.  Nebr  

Kimball,  Ntibr  

Kort  SidiiKv,  Nebr  

()«allula,  Ncbi  

North  ri»tt( ,  Nebr  

Fort  Mcl'lii  rsfoD,  Nobr. 

Sarjc'iit,  Nebr  

AdsIhv,  Nebr  

Fort  Hartsiiff,  Nebr  ... 

North  Lou  I),  Nebr  

Austin,  Nol>r  

Palmer,  Nebr  

Ravenna,  Nebr  

Beavi'r  Creek,  Nebr  . . . 
Central  City,  Nebr  


Norfolk,  Nebr  , 

MiuliHon,  Nebr  

West  Hill,  Nebr  

Genoa,  Nebr   

David  City,  Nebr  

StronisburHli,  Nebr  . 

West  Point,  Nebr  

CraiK,  Nebr  , 

Fontaiielle,  Nebr  

Fort  Oalbonn,  Nebr 


Do  Soto,  Nebr  

¥'utaj<,  Nebr  

Clear  Creek,  Nebr 

Weston,  Nebr  

Freuiout,  Nebr  


Ashland,  Nebr. . 
Logan,  Iowa  

Richland,  Nebr . 

Omaha,  Nebr ... 


Bellevue,  Nebr  . . . 

Glenwood,  Iowa  . . 
Fort  Collins,  Colo. 


Longmont,  Colo  

Greeley,  Colo  

Flirt  Sedgwick,  Colo. .. 

Ited  Willow,  Nebr  

Cnlbertson,  Nebr  

Keene,  Nobr  

Grand  Island,  Nebr  . . . 


Marqui-tte,  Nebr  

Fort  Kearney,  Nebr  

Minrtet),  Nebr  

Harvard,  Nebr  ....  

Lexinjiton,  Nebr  

franklin,  Nebr  

Inavale,  Nebr  

Red  Cloud,  Nebr  

Superiiir,  Nobr  

York.  Nobr   

Utica,  Nebr  

Stockiiam,  Nebr  

SaronviUe,  Nebr  

Sutton,  Nebr   

Milford,  Nebr   

Fairbury,  Nebr  

Plyniouih,  Nebr  

Greudab\  Nebr  

I 

Weeping  Water,  Nebr . 

Lincoln,  Nebr  

Palmyra,  Nebr  

Crete,  Nebr  


Syracuse,  Nebr  

de  Witt,  Nebr  

Tecumseh,  Nebr  

Cedar  liend,  Nebr.  . . 
Mission  (^reek,  Nobr. 
Table  Kock,  Nebr.  .. 

Pawnee  City,  Nebr  . . 

Plattsmoutb,  Nebr... 


County. 


Cheyenne. 
...do  .... 

...do  

Keith  

Lincoln... 

..do  

Custer  

...do   

A'alley  

...do   

Sherman . . 
Merrick  .. 
Butl'alo  ... 

...do  

Merrick  .. 


Madiaon  

...do  

Platte   

Nance  —  .. 

ISutler  

Polk  

Cuming  

lUirt  

Washington  . 
 do  , 


...do  ... 
Saunders 

...do   

...do  

Dod;;e  


Saunders  . 
Harrison  . 


Douglass 


do 


Sarpy  


Mills  . 
Routt 


Boulder  , 

Weld  

...du  

Red  Willow 
Hiti  hcock  . . 

Kearney  

Hall  


Hamilton . 
Kearnev .. 
...do  .... 

Clay  

Dawson . . . 
Franklin.. 
Webster . . 

...do   

Nuckolls.. 

York  

Si' ward  . . . 
Hamilton . 

Clay  

...do   

Seward  . . . 
Jefferson . 

...do  

Cass  


...do  

Lancaster 

Otoe  

Saline  ..... 


Otoe  

Saline  ... 
Johnson 

Gape  

Pawnee. 
...  do  ... 


..do  


Casa. 


Lati- 
tude. 


41  4» 

41  13 

41  ue 

41  00 
41  OH 
41  00 
41  :i8 
41  15 
41  4:1 
41  28 
41  12 
41  U 
41  02 
41  00 
41  04 

41  59 
41  48 

41  3;i 

41  26 
41  15 
41  06 
41  50 
41  50 
41  33 
41  28 

41  28 
41  19 
41  16 
41  11 

41  25 

41  02 
41  39 

41  22 

41  10 


41  08 


41  03 
40  38 


40  12 

40  26 

41  00 
40  14 
40  12 
40  25 
40  55 

40  68 
40  38 
40  29 
40  37 
40  20 
40  06 
40  05 
40  05 
40  02 
40  53 
40  57 
40  a 
40  30 
40  37 
40  46 
40  (18 
40  15 
40  55 

40  53 
40  48 
40  43 
40  38 


40  40 
40  23 
40.22 
40  17 
40  06 
40  10 

40  06 

41  00 


LoUKt' 
tudu. 


103  38 
103  40 
102  .59 
101  53 
100  45 
100  03 
99  22 
!)»  22 
90  00 
98  .'jO 
98  53 
98  15 
98  64 
98  57 
08  00 

97  23 
97  27 
97  49 
»7  43 
97  OB 
97  35 
96  42 
96  25 
96  28 
96  00 

96  03 
96  23 
96  41 
90  43 
96  27 

96  20 

95  47 

96  16 

95  50 


95  52 


95  42 
105  05 


105  04 
104  42 
102  30 
100  30 
100  48 
99  04 
98  21 

98  00 
98  57 
98  57 
98  02 
98  50 
98  m 
98  37 
98  37 

98  02 
97  34 
97  13 
97  57 
97  .15 
97  50 
97  01 

99  08 

97  no 

96  05 

96  08 
96  40 
96  22 
96  59 


96  00 
96  54 
96  10 
96  30 
96  08 
96  04 

96  08 

95  50 


Bleva- 

tiou 
above 

sea-  I 

level.  I  Lunfilli. 


Record. 


Feet. 


4,090 

'2,841 
2, 605 


1,708 

1, 532 
1,585 


1,584 
1,019 
1,636 

1,326 


1,000 
1,  327 

LlOO 


1,150 
1,260 
1,203 

1, 100 

900 


1, 113 


1,080 
5,000 


4,607 
3,060 


2.572 


1,825 
2,  360 


1,812 


1,820 


YtH.  jjfo. 

0  8 
2  1* 

12  0* 

2  11  * 
15  6 
12  9* 

3  lO* 

1  5 


1,729 
1,  574 
1,642  I 
1,589 


1,414 

1,316 
1,360 
1,300 


1,647 
1, 150 

1,368 


1,300 
1,299 
1,113 


1,028 
1,180 
»83 


6  0 

1  4 

1  1 

2  1* 

3  3* 
3  10* 
5  3* 


3  10' 

4  0* 

0  10 
2  8* 

7  0 

22  11* 

1  10* 
9  10 
0  11 

8  0 

5  11* 

23  8* 

11  5' 

23  SP* 


15  3' 


19  3* 
8  8* 


1  11* 
1  6 

4  0* 

5  7* 


7  10 
17  2 


1 

0 
1 

2 
1 

3  2 
1  l' 
1  0 


From — 


July, 
Oct., 
J  \un;, 
Feb., 
Oct., 
Nov., 
Feb.. 
Nov., 
Sept. 
Nov., 
Dec, 
Jan., 
Aug. 
•Jan., 
Aug. 

Feb., 
Deo., 
Dec, 
Dec, 
Sept. 
Aug. 
Apr., 
Apr., 
Jan., 
Jan., 


a  . 


To  (incla- 
•Ive)  — 


18H9  Mar., 

1887  Mar., 

1872  Mar., 

1HK5  I  Fe,l... 

1874  I  Mar., 


IHWl 

ikh:i 

1888 
1875 


Apr., 
Mar. 
tiUr. 
May, 


1888  Mar. 
1879  Dec, 


188H 
1886 


Mar., 

Mar., 


1882  {  July, 
,1877  ■  Deo., 

1873  July, 
18H4  Dec, 
1884  j  Jan., 
1875*1  Mar., 


,1888 
1883 
1873 


Mar 

Au(r. 
Mar. 


1889  Jan., 
•1859  I  Nov. 
1820  1  Doc, 


Jan.,  1867 
June,  1884 
June,  1874 
Apr.,  1889 
Apr.,  1882 

Sept.,  1883 
May,  1860 

July,  1858 

June,  1857 


Mar., 
Jan., 
May, 
Mai-., 
Mar., 

Jan., 
Mar., 


1800 
1890 
1890 
1888 
1890 
188(1 
1890 
1890 
1881 
1890 
1880 
1890 
1890 
1886 
1886 

1881 
1885 
1890 
1890 
1890 
1887 
1890 
1890 
1869 
1826 

1890 
1887 
1884 
1890 
1890 

1890 
1890 


Mar.,  W70 
Mar,  1890 


Mar.,  1858    Doc,  1874 

Jnn  ,  1867  I  Mar.,  18S0 
Nov.,  1872    M»r.,  1890 


Jan.,  1888  I  Jan.,  1899 
Oct  ,  lSf;s  I  >tar..  1890 
Ar-r.,  l.',.iT  i  Ai  r..  S7I 
Jim.-,  18.-1'  Ji  HI',  .rf89 
July,  1887  I  Mar..  1890 
Feb.,  1884  Dec,  18a> 
May,  1888  j  Mar.,  1890 


May,  188> 
Mar.,  1849 
8*    Jan.,  1882 
0*    Dec,  1881 
7*  I  Apr.,  1889 
2*  I  Jan.,  1888 
1*  I  Jan.,  1882 
1*  .1  Mar.,  187.' 
2*  ,  Jan.,  1882 
May,  1884 
Sept.,l8'>2 
Jan.,  1882 
Oct.,  1889 
Jan.,  1882 
Jan.,  1882 
Sept.,1883 
Sflly.  1873 
Aug.,  1361 


Mar. 

Oct., 

Mar. 

Sept., 

Mar 

Mar. 

May, 

Ana. 

July. 

July, 

Dec, 

Apr , 

Jan., 

Aug., 

June, 

Mar., 

Nov., 

Dec, 


1890  1  T 
1882  ... 
1890  ... 
1887  . . 
189U  ... 
1890  ... 
1885  T 
1S74  ... 
1889  ... 
1887  T 
18M 
1887 
1890 
1883 
1883 
1890 
1873 
1869 


7  ir 

,r»n.,  1882 

Mar.,  1890 

5  11* 

Feb.,  1881 

Feb.,  lr<90 

1  0 

Jan.,  1882 

Jan;,  1883 

t 

7  9* 

Jau.,  1882 

Mar.,  1890 

13  6* 

June,  1871 

Mar.,  1890 

4  9* 

Mar..  1882 

Mav,  1888 

5  5' 

June.  1884 

Feb.,  1890 

1  3* 

Jan.,  1882 

JiMie,  1883 

T 

2  3* 

Jan.,  18t*2 

S.>pt.,1887 

2  11* 

Jan.,  1882 

May,  i885 

1  7* 

Jan.,  1883 

May,  1884 

13  7* 

July,  1873 

Mar.,  1890 

T 
T 

T 

R' 


John  P.  Klnley. 

W.O.  linrt.in. 

p..-'  V  rr..S.  Army. 

1), 

01,  ii«1  Service. 

I'lj.ii  -u];;.!!]!,  CS. Arniy. 
.J.  S.  Spooner. 
Peter  Kowlie. 
Post  Huniw/n,  U.  SfArmy. 
.M.lJ.C.True. 
T.  B.  Nrigel  roost. 
C  SbieblBlream. 
K.Stnilli. 
Kr.'isfiih  Smith. 
01.  jnal  Service; 

•  '.-am. 

A,(;.  l.wrel. 

J.L.Truui»u. 

George  S.  Tniman. 

.1 .  K.  Townseud. 

Georgi!  S.  Osborne. 

N.  H.Shaw,  E.G.  Brunor. 

E.  F.  Irwin. 

H.  Gibson,  J.  Evans. 

.SanieasOMConncil  Binds; 

po«t  surgeon,  C.  S.  Aniiy. 
Charles  Seltz. 
A.  F.  Bryant. 
Do. 

J.  It.  Camp".ieU. 

Isaac  E.  HeatoD,  Rev.  L.  F. 
Berry. 

George  Shedil. 

J.  F.  i4leam,  Mrs.  M.  B. 
Steam. 

Miss  A.M.J.Bowen,  J.S. 
Bowen. 

Ob.Her\'ei,  Signal  Servioc, 
W.  N.Bverg;  .LG.Paiue, 
J.  S.  Allen. 

H.  Hiiuiilton,  E.  E.  Cald- 
well. 

Setli  Dean,  Mason  Baylis. 
R.  Q.  Teunev,  C.  F.  Davis, 

Klw.iod  Mead,  Prof.  L. 

(_   '"  ipenter. 

..  K.J.Clark. 
.  Bethel. 

Post  .surgeon,  1".  S.  Army. 
Mrs.  R  Buck. 
G.D.Carrinst  n. 
Su.sie  and  Addie  Le  Bar. 
J.  H.  Warren  and  J.  B. 

Moore. 
John  Ellis. 

Post  surgeon,  tT.  S.  Army. 
J.  Hull 

M.  F.  Wislrom. 

«}.  F.  Cain.  J.  M.  Tipton. 

W.  A.  llai-slibargar. 

G.  W.  Knight. 

.r.  H.and  E.  Kellogg. 

E.  H.  Koru 

D.  P.  Nicholson. 
J.  W.  Jackmau. 
J.  W.  Gray. 
A.B.  Ht.llenbeck. 
Dr.  Martin  Clark. 
P.J.H.ioker. 

Dr.  I.  Huuipbrev. 
W.  F.  Ware. 

Dr.  A.  L.  Child  and  daiigh 

ter. 
G.  Treat. 

University  of  Nebraska. 

E.  Griswold. 

Dr.  E.  L.  Childs,  Prof  G.  D 
Swezey,  observer,  Signal 
Service. 

Wm.  Dunn,  P.  W.  Bisser. 

V.  C.  Ware. 
W.  L.  On  ' 
T.  B.  B. 
M.  K.  A\  .. 

E.   D.    Hi'we  and  Lucy 

Pep<ion . 
Professor  Gowdv.  R.  B. 

Wallace.  W.  H.  Gardner. 
Dr.A.CbUd,  H.  B.  Bnigese. 
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tAst  of  stationfi,  etc. — OontiDued. 


station. 


Ncbraskii  CHj,  N.  br 

Howo,  Nubr  

Uiiwai'd,  Ni'br  

Vvra.  Nebr   

Brown  vilh),  Nibr  


Dawson,  Ncbr  .... 
lobiiHon,  N(  br .... 

Stella,  Nebr  , 

Falls  City,  Nebr 

Monument,  Kana 


AlliFon,  Knns  

ISiilfalu  I'ark,  Kans 


Belleville,  Kans  . 

Conrordla.  Kans 
Watcrvillo,  Kims 


Fort  Kiley,  Kans . 
Oregon,  Mo  

At«blsou,  K.1UH  . 


Tlolton,  Kans  . 
Topoka,  Kana. 


Leaveuwortb,  Kans  

Fort  Wallace  and  Wal- 
lace, Kjns. 


County. 


Otoe  

Keinaha 
...do  .... 

.  d  

do  ... 


...do  

..do-  

KiuhnrdaoD  . . 
...do  


Logan  ... 

Decntiir 
Gove .  ... 


Ki'publlc. 


(;lond  ... 
Mnrsliall . 


Davis. 
Holt.. 


Atclilnon 


Jackson  . 
Sliawneo. 


Leavonwortb 


Wallace 


Lati- 
tude. 


38  54 


L.ongi- 
tude. 


O  ' 

o 

/ 

40  40 

OS 

49 

4U  25 

95 

60 

411  8U 

»5 

50 

4U  28 

93 

43 

40  23 

9S 

40 

40  08 

95 

04 

40  24 

95 

58 

40  14 

95 

M 

40  03 

95 

35 

30  06 

101 

01 

39  34 

100 

IC 

39  07 

100 

21 

39  50 

97 

34 

39  35 

97 

41 

39  40 

B« 

42 

39  02 

0<! 

45 

39  60 

0.'. 

09 

39  34 

95 

0!) 

39  28 

93 

43 

89  03 

05 

41 

39  19 

94 

57 

101  33 


Blova- 
tton 
above 
(tea- 
level. 


Feet. 
941 


1,000 


904 
8,180 

2,'7M 

1,636 

1.3«4 
1, 183 

1,072 
1,  luo 

973 

1,020 
884 

842 
3,301 


Length. 


Trs.  Mo 
11  .J* 
0  7 
6  10 
•i  11* 
3  6* 


2  6* 
1  5* 
0  6* 
5  10* 


4  10* 


6  G 
3  4* 


7  1* 


4  11 

8  a' 


35  ID* 
34  5' 


13  5* 


16  8' 
11  tt 


20  3 


14  8* 


Record. 


From- 


To  (inolii 

Hive — 


May,  Ih.O'.i  .Mar.,  IHitO 
Sept.,1tU<9  I  Mar.,  1890 
Nov  ,  1«74  Oct.,  1881 
June,  1807  I  July,  1884 
May,  1858  i  Aae.,1880 


Oct.,  1883 
Mar ,  18K2 
May,  1883 
Aag.,1883 

Jan.,  1885 

Oct.,  1883 
Jan.,  1885 

Feb..  1872 

Mav,  18a5 
Aug  ,1877 

Nov.,  1853 
July,  1835 

May,  11*05 

May,  m'l 
Oct.,  1878 

Jan.,  1870 


Jan.,  1870 


Mav,  1887 
Apr,  1884 
F.b.,  1884 
Mar.,  1890 

Feb..  1800 

Mar.,  1890 
Feb.,  1890 

Deo.,  1889 

Mar.,  1890 
Nov.,  1888 

Mar.,  1890 
Mar  ,  1090 

Sept.. 1886 

Mar.,  I88S 
^lar.,  1890 

Mar.,  1890 


Mar.,  1890 


a 


Remarks. 


J.  B.  Pnmialee. 
G.  D.  (^Hi  rington. 
Charles  Tilddgott. 
J.  M.  anil  Mary  MrKenzio. 
C.  B.  Sniiih,  G.  D.  Carrlng- 
ton. 

B.C.  Dawson,  M.C.  Libbee. 
W.  F.  Wrijjht 
Horace  Martin. 
Dr.  A.  H.  Newklrk,  Robert 
Clece. 

Agent  Union  Pacific  Rail- 
road. 
John  J,  Cass. 

Ajiwit,  Union  Pacific  Rail, 
road, 

O.  A.  A.  Gardner,  A.  A. 

Ciirr.  A.l!  (5 Lives. 
Observer,  s    '    '  '   i  vice, 
ObserveT  i  vice, 

H.  Huinh'  . 
Post  enrgeun,  U.  S.  Armv. 
W.  Kaucher,    Mrs.  W. 

Kauc.her. 
Dr.  II.  B.  Storm  and  daugU- 

ter. 

Dr.  James  Water'j 
Ob.server.  '     ■  rvice, 

Wash  1. 1 
Dr.  J.  St..  H,:i,   ..11(1  H. 

McCarty,  to  May,  1871; 

observer.  Signal  Service. 
Post  surgeon,  U.  S.  Army; 

observer,  Signal  Service. 
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Appendix  No.  2. 

monthly  and  annual  precipitation  at  six  stations  in  south  dakota,  one  in  minne- 
sota, six  in  iowa,  one  in  missouri,  twelve  in  kansas,  four  in  colorado,  two  in 
wyoming,  and  eighty-five  in  nebraska. 

Interpolated  vali'ies  are  entered  iu  brackets  [  ].  As  a  rule  interpolationB  have  been  made  from  the  Monthly 
Weather  Review  Charts  which  coutaiu  data  from  all  available  sonrces,  and  thus  aflord  facilities  for  a  very  close 
approximation  to  the  actual  conditions  which  existed  during  the  interpolated  periods. 

References  :  Capital  T  indicates  trace  of  precipitation  ;  small  letters  of  the  alphabet  indicate  the  nmnber  of  days 
missing  from  the  record  against  which  they  appear  :  thus,  "  c"  denotes  three  days  missing,  etc. 

Note. — Temperature  and  rain-fall  data  for  the  year  1887  from  Ashlaud,  De  Witt,  Dawson,  Falls  City,  Minden,  Mis- 
sion Creek,  Ogallala,  Nebraska  City,  Ravenna,  Red  Willow,  Sargeant,  Stromsburgh,  Syracuse,  Weeping  Water,  West 
Hill,  and  York,  Neb.,  were  not  compiled  iu  time  to  bo  used  in  the  preparation  of  Charts  No.  1  to  5,  inclusive. 


RAPID  CITY,  S.  DAK. 


Tear. 

Jan. 

Pel). 

Mar. 

0.78 
0.07 
0.35 
1.76 
0.56 
1.4U 

Apr. 

May. 

•Time. 

.Tnly. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

Annua]. 

0.77 
0.10 
0.20 
1.62 
1.39 
0.66 

0.95 
3.  47 
0.90 
0.41 
4.22 

2.02 
4.71 
11.02 
6.01 
2. 19 

3.67 
6.07 

2.64 
1.80 

0.20 
0.68 

1.45 

0.50 

0.71 
0.60 

0.12 
0.60 

0.00 
0.40 

1882   

0.20 
0.18 

0.33 
0.52 
0. 47 

18.27 

4.74 
2.97 

i.69 
4.52 

4.76 
O.U 

6.02 
0.37 

6.43 
0.43 

0.47 
0. 32 

0.51 
0.33 

22.75 
17.93 

0.34 

0.84 

0.82 

1.99 

S.19 

4. 11 

2.66 

1. 43 

0.58 

0.54 

0.38 

0. 31 

19.19 

FORT  HALE,  S.  DAK. 


1879   

0. 14 

0.08 

0.20 

1.50 

3.04 

4.04 

2.54 

0.54 

0.96 

0.  80 

T 

0.82 

14.66 

0.22 

0.60 

0.  34 

0.  42 

3.C8 

4.  58 

0.82 

5.46 

0.00 

1.36 

0. 06 

1.12 

1166 

1.50 

3.  08 

i.eo 

0.  6U 

3.92 

4.56 

2.28 

2.78 

1.30 

3.20 

0.68 

T 

25.56 

1882  

0.60 

0.48 

U.  S6 

2. 04 

2.54 

3.11 

.  2.98 

0.92 

0.50 

3.44 

0.60 

0.11 

18.08 

0.  71 

1. 45 

1.21 

1.94 

4.33 

2. 17 

3.32 

2.88 

0.76 

2. 81 

O.OO 

0.  40 

21.98 

1884  

0. 16 

0.84 

1. 56 

2.07 

mU.46 

0.56 

1.09 

0.97 

1.43 

3.00 

3.69 

2.39 

2.52 

0.70 

2. 32 

0.25 

0.49 

19.79 

NEW  ULM,  MINN, 


2.75 

1.00 

2.37 

8.69 

2.00 

0.44 

2.34 

0.16 

1.08 

0. 40 

1.76 

2. 45 

4.11 

6. 12 

3.87 

5. 12 

4.  53 

2.55 

3. 11 

0.31 

0.09 

35.32 

1.27 

0.40 

0.54 

1.98 

0.35 

3.75 

3.05 

6.34 

2.02 

0166 

1.83 

0.24 

22.43 

0.84 

1.28 

3.34 

1.73 

3.72 

11.  65 

4.40 

0.11 

3.61 

0.99 

0. 13 

0.35 

32.15 

0.86 

0.79 

0.51 

2.20 

7.36 

2.50 

3.62 

0.90 

3.89 

2.66 

3.73 

0.61 

29.63 

0.38 

2. 43 

0.  91 

0.73 

1.  35 

2.62 

2.  90 

5. 30 

5.70 

0.61 

0.60 

0.50 

21.93 

1870   

1.74 

0.17 

1.78 

0.57 

3.70 

2.25 

2.44 

6.95 

2.10 

0.73 

1. 10 

0.35 

23.88 

1.  13 

0.44 

1.12 

2.59 

1. 30 

1.35 

3.88 

2.50 

0.  62 

1.69 

1.99 

0.18 

iaT9 

0.55 

0.85 

0.55 

1.65 

4.  li 

5. 06 

7.66 

2.38 

1. 49 

3.40 

■  1.89 

0.34 

29.96 

1873  

1.  71 

1.13 

0. 35 

2. 29 

5.68 

3. 37 

1.67 

3. 18 

1.81 

2.88 

0.35 

0.53 

24.95 

0.42 

1.20 

1.66 

0.  50 

1.15 

5.78 

2.03 

1.15 

3.05 

1.46 

0.49 

0.84 

19.73 

0.  75 

0.96 

1.03 

0.78 

3. 37 

3.66 

0.30 

8. 13 

1.64 

0. 30 

0. 12 

0.37 

21. 41 

2. 55 

1.29 

0.77 

0.99 

2.31 

0.45 

3.74 

3.67 

5.23 

1. 15 

1.37 

0.88 

24.40 

1877   

0.71 

11.06] 

2.23 

2.13 

2.48 

2.50 

°  1.62 

0.70 

1.38 

1.26 

I.IS 

L82 

(19. 04] 

1881  

0. 40 

1887   

1.08 

1.02 

1.06 

1.43 

1.62 

3.14 

3.65 

3.65 

3.42 

2.44 

1.66 

1.09 

0.65 

24.83 

FORT  RANDALL,  S.  DAK. 


ISfl  

0.91 

0. 72 

OLll 

1.21 

1.96 

1.98 

1.94 

1. 14 

&10 

8.04 

0.85 

«.» 

16.16 

1.70 

0.45 

a38 

2.17 

3.22 

1.36 

3.85 

3.  96 

0.92 

2.76 

0.26 

0.27 

2L30 

1859  

0.04 

0.70 

1.76 

0.22 

3. 75 

3.15 

0.26 

3.l>4 

L38 

0. 18 

0.28 

•.14 

15.70 

1860  

0.00 

0. 32 

0.20 

1.28 

4.36 

3.40 

2.32 

1.58 

4.05 

1.20 

0.40 

ao8 

19.19 

0. 37 

0. 10 

1.34 

1.54 

2.76 

2.18 

1.47 

4.66 

4.27 

0.61 

0.36 

0.54 

20.23 

0.66 

0.27 

0.74 

1.43 

2.35 

1.29 

0.47 

4.40 

3.48 

0.04 

aao 

0.30 

15.51 

S.  Ex.  115  2 
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Statement  slmcing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths — Continued. 

FORT  RANDALL,  S.  DAK.— Continued. 


Year. 


1863  . . . 
18(i4  ... 

1865  . . . 

1866  . . . 

1867  ... 

1868  . .. 
1869... 
1870... 

1871  ... 

1872  ... 

1873  ... 

1874  ... 

1875  ... 

1876  ... 

1877  ... 

1878  ... 

1879  . . . 

1880  ... 

1881  . . . 
1882... 

1883  ... 

1884  ... 

1885  ... 

1886  .  .. 

1887  . . . 

1888  . . . 
im . . . 
1890  ... 


Means. 


..  — — 

fob. 



Mar. 



Apr. 

— ■  

May. 

Jiuiu. 

July. 

Aue. 

Oct. 



Dec. 

&DDO>l. 

0, 14 

0. 20 

0.20 

0. 90 

_  

0. 22 

1.44 

L  01 



0. 16 

1.  66 

0. 50 

0. 24 

0. 68 



7. 24 

0^20 

T 

0.  54 

0. 80 

0.  70 

0. 30 

l!  50 

1. 04 

1. 60 

T 

0. 00 

0.  00 

0.40 

0.  72 

0. 38 

>.31 

0. 00 

3.  94 

0.26 

1. 50 

0. 14 

6.  59 

0.  63 

0. 76 

0. 16 

4.08 

3.  GO 

2.92 

0.  74 

0.  00 

I  i .  .1 1 J 

0. 57 

(15.  851 

0.14 

o!68 

i.  22 

0.  84 

4.  .50 

2.  26 

0.  G4 

1, 33 

0.  44 

1. 33 

0. 33 

0. 32 

14.  63 

[0.41] 

0. 20 

1.  21 

0.  96 

1.  81 

1.24 

5. 18 

[2.  60] 

2.38 

0. 07 

0.  52 

0.34 

[16.  921 

0.35 

T 

0.81 

0.87 

2.  23 

0. 49 

0.29 

0.03 

1.6B 

0. 11 

0.03 

0.22 

7.12 

0.05 

0.  76 

0. 18 

2. 11 

[8.  541 

0. 48 

1. 63 

4.  44 

0.48 

0.41 

1. 28 

0. 21 

[15  471 

[0.411 

0.22 

0.85 

1.06 

8. 67 

LOR 

2.13 

9.  00 

0. 13 

1.13 

0.11 

0.06 

tl8.4ll 

0.47 

1.60 

0. 19 

2.73 

4.71 

8.18 

1.20 

0.26 

0.60 

3. 10 

0.05 

0.24 

18.  30 

0.11 

0.21 

0.88 

0.58 

1.70 

.5.70 

2.71 

1.49 

1.16 

•1.78 

0.  76 

0.76 

17.90 

0.72 

0.42 

0.77 

1.60 

2.60 

12.  82 

0.75 

6.15 

3.  70 

T 

T 

0.10 

28.  72 

0. 47 

0.75 

2.49 

2.  07 

2.  70 

1.86 

8.55 

4. 90 

8.45 

0.45 

0.70 

0.50 

33.89 

T 

0  .  2U 

1.90 

4.35 

6. 16 

6.60 

4.10 

2.20 

2.10 

5.9$ 

0.99 

4.75 

41.20 

0.30 

0.60 

1.48 

6.30 

4.98 

7.80 

11.85 

0.70 

2.70 

0.58 

1. 10 

*1.01 

39.  .10 

T 

•0.52 

0.60 

2.42 

6. 40 

3.23 

2.45 

1.95 

0.35 

0.75 

T 

2.05 

20.  83 

1.08 

1.  87 

1.61 

1.07 

fi.21 

4.80 

8.J0 

3.  80 

0.20 

3.20 

T 

0.50 

27. 42 

0. 10 

1.30 

2.  55 

2.  05 

8.05 

3.16 

1.36 

1.  86 

3.96 

.  1.90 

0.60 

0.10 

24.85 

0.20 

2.00 

1..50 

3.40 

2.70 

4.40 

1.60 

3. 50 

0.60 

8.90 

T 

2.20 

2.1.90 

0.80 

1.70 

■  2.30 

1.70 

4.  70 

5. 00 

4.80 

1.90 

1.50 

2.  20 

T 

3.  SI 

30.  11 

0.68 

0.47 

2.98 

2.80 

1.70 

4.  31 

2.32 

2.39 

0.04 

0.97 

0.07 

1.08 

19.  71 

0.20 

0.42 

0.  13 

1.  78 

1.  76 

6. 16 

3.83 

6.17 

2.36 

1. 16 

1.48 

0.12 

24.56 

0.41 

0.32 

1.50 

3.  30 

2. 62 

2.  02 

0. 24 

4.25 

4.06 

0.91 

1.04 

0.75 

21.60 

0.24 

0.S8 

0.20 

1.14 

0.31 

0.88 

2.90 

3.  49 

1.G8 

0. 36 

0. 74 

4.21 

16.  73 

0.  20 

0.47 

0.92 

1.30 

5.66 

2.04 

[2.  301 

3.71 

0.66 

0  66 

(0. 19) 

0.06 

(19.  37) 

0.75 

0.40 

0.25 

1.95 

1.97 

1.43 

e.  49 

1.54 

3.M 

0.60 

1. 10 

0.45 

19.02 

0.60 

0. 12 

1.19 

0.41 

0.S9 

1.04 

L75 

3.54 

3.28 

2.71 

2.60 

2.02 

1.31 

0.49 

0.84 

20.58 

*  Incomplete. 

PARKSTOX,  S.  DAK. 


1887  . 
18K8  . 

1889  . 

1890  . 


[0. 2r,l 

0.60 
1.02 
0. 95 

1.76 
0.08 
0. 75 
0.20 

(1.  U.i 
1.  55 

0.  11 

1.  45 

3.  17 
1.84 
|2.  001 

i.  ;i7 

8.98 
[2.501 

2.  W 
1.16 
2.61 

5.  20 
2. 15 
3.86 

10.84 
'"2.67 

0.75 
"a  64 

0. 15 
0.  70 

.0.40 
.  0.10 
0.76 

2.60 
0.20 
1.25 

[29.  87  J 
[24.' 801 

0.  70 

0.  70 

0.  M 

2.  31 

4.27 

2. 25 

8.74 

6.78 

3.64 

0.42 

0.42 

1. 32 

27.50 

OLIN  ET,  S.  DAK. 


1877  . 

1878  . 
1K79  . 

1880  . 

1881  . 

1882  . 


3.14 
3.  37 
6.85 
6.03 
2.82 
6.69 

3.  23 
5.96 
1.83 
2.30 
1.30 
2.97 

2.31 
1.11 
2.02 
5.62 
3.95 
3.14 

1.44 

2.66 
1.57 
0.59 
6.84 
0.37 

4.82 
0.08 
1.09 

2. 02 
2.75 
3.03 

0.80 
0.50 
0.07 
0.  03 
0.38 
0.25 

2.86 
"1.80 
0.72 
0.95 
0.15 
ro.84) 

0. 08 
0. 10 
0.  30 
1.40 
"O.  34 

0.46 

0.43 
0.  51 
0.46 
3.00 
0.75 

0.36 
0.42 

0.80 
2.69 
0.  34 

4.96 
1.20 
0.  31 
2.45 
3.64 

2.48 
2.68 

5.90 
10. 08 
3. 17 

23.49 
17.54 
2o.  40 
37.31 
125.331 

1.03 

0.92 

2.51 

4.86 

4.57 

2.93 

3.02 

2.14 

2.30 

0.34 

1.26 

25.94 

FORT  LAEAMIE,  WYO. 


1849  . 

1850  . 

1851  . 

1852  . 

1853  . 

1854  . 

1855  . 

1856  . 

1857  . 
18.".8  . 
1859  . 
1861  . 
1882  . 

1863  . 

1864  . 
1868 
1869. 
1870 

1871  . 

1872  . 

1873  . 
1874. 
1875. 


0.30 


0.72 
0.08 
0. 18 
0.04 
0.55 
0.33 
0.00 
0.01 
0.50 
0.80 
0. 20 
4.20 


0.30 
0.30 
0.40 


*0. 70 
2. 00 
0.64 


0.42 


1. 10 
0.57 
0.40 
1.08 
0.45 
0.53 
1.02 
0.00 
0.82 
0.10 
0.06 


1. 31 


1.65 
1.78 
0.80 
1.41 

0.00 
0.02 
0.00 


0..50 
0. 07 


1.04 

0.54 

0.80? 

0.06 

0.30 

2.59 

0.60 

T 

*1.00 

T 

2.75 

4.00 

'6.50 

4.75 
2.25 

1.25 

0. 48 

X 

T 

[1.27] 

1.03 

0.16  { 

1.25 

4.53 

3.98 

0.66 

0..34 

0.07 

0.09 

0.18 


1.41 
4.21 

7.29 
12. 19 
4.46 
2.79 
8.51 
1.45 
1.12 
2. 11 


0.41  I 
0.06  ! 


4.36 
0.02 


0.83 
0.88 


3.  00 
3.  .50 
0.50 
T 


1. 40 
0.33 
4.08 
4.95 
3.87 
3.25 
0.82 
0. 12 
0.80 
0.03 
2.78 
2.39 
0.04 


1.55 
0.47 
T 


1.00 
1.17 
[1.39] 


1.80 
0. 32 
1.88 
1.86 
3.  26 
1.45 
4.15 

0.  01 

1.  14 
1.  :!:i 
2. 50 
0.  28 
1.20 


1.16 

1.  05 
2.00 
3.75 
0.58 
0.20 
[1.82] 


0.51 
0.78 
1.46 
0.55 
127 
,2.93 
2.66 
1.87 
1.81 
0.57 

Tsi 

0.25 


0.96 
0.97 
0.80 
1.00 
0.62 
•  0.95 
f  0. 15 


0.21 
0.22 
0.42 
2.74 
2.80 
1.60 
3  39 
0.23 
0.  10 
0.70 
0.49 
0.35 
1. 14 
0.60 


0.62 
2. 70 
1.10 
0.  50 
T 

1.20 
0.52 


2.72 
0.23 
0.36 
1.70 
0.68 
1.86 
0.62 
0.29 
1.93 
1.& 
0.2»- 
0.  74 
0.21 
(0.  851 


0.98 
2.  35 
*0. 14 
0.  50 
0.  10 
2.15 
0.78 


0.24 
0.23 
0.62 
6.42 
0.08 
0.73 
0. 18 
0.21 
0.  05 
0.32 
1. 12 


0.00 
[0.51] 


0.14 
0. 40 
T 
T 
T 

0. 10 
0.06 
0.45 


0.38 
[0.  501 
0.88 
1.23 
0.71 
0.05 
1.20 
0.17 
0.06 
0.45 
0.20 
0.62 
0.60 
0.80 


0.06 

0.28 
*0.05  I 
*0.  20 

0.80 

2.60 

T 

0.81  I 


'  Incomplete. 
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Statement  shotcing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths — Continued. 

FORT  L4RAMIE,  WYO.— Coiitiuucd. 


Tenr.  ' 

Jnn. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May. 

June. 

jDly. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Aonoal 

0. 20 

0. 11 

0.46 

• 

J  *0.00 

0.  73 

0.  12 

o.<a 

0.62 

[0.001 

0.  03 

T 

fo.ao 

(2.65) 

0.10 

u.  ou 

T 

0.41 
0.»6 

0.  07 

0.47 

0.14 

'U.Ol 

1.19 

1.00 

0.  30 

♦0.10 

0. 55 

0.82 

5.50 

0.29 

0.07 

•0.08 

0. 57 

1.50 

0.41 

1.99 

1.34 

0. 04 

0.16 

0.05 

0.04 

6.  .54 

0.  02 

0.  OH 

0.S2 

0.  12 

2.46 

0. 03 

l.SO 

1.31 

0.02 

0.  U2 

O.UH 

0.44 

6.40 

0. 15 

U.OO 

0.0:1 

tl3 

2. 36 

l.«2 

a.ou 

O.UO 

0,  uo 

1.48 

0.70 

o.uo 

10.80 

0.  ao 

0.02 

o.s:i 

0.56 

1. 27 

2.64 

1.39 

1.52 

L  13 

0.  88 

0.85 

0.51 

0.50 

12.30 

*  Incomplete. 
FORT  ROBINSON,  NEBR. 


8  0.18 

2.05 

L22 

0.50 
0. 15 

.  L»7 

L  15 

0.40 

0.50 

1.80 

1.49 

2.85 

1.53 

2.25 

1.00 

0.50 

0..')4 

13. 9« 

0.  45 

1. 12 

0.  65 

2.60 

2.15 

3.94 

2.06 

1.41 

0.  50 

1.80 

1.70 

0.06 

19.03 

0.67 

0. 57 

1.74 

0. 47 

1.24 

1.91 

0.74 

0.90 

0.30 

0.31 

1.12 

1.11 

11.  OK 

1.11 

0.50 

0.03 

2.  UO 

3.72 

0.  72 

too 

3.32 

1.05 

&60 

0.36 

0.74 

2.1. 25 

0.06 

0. 79 

1.83 

1.23 

6.39 

1.38 

2.45 

2.88 

T 

T 

0.46 

0.07 

n.54 

o.oe 

0.32 

T 

1.39 

2.55 

2.71 

2.67 

2. 15 

0. 38 

0. 74 

0.13 

0.78 

13.90 

.  0.29 

0.66 

1.54 



0. 44 

0.64 

1. 17 

1.63 

3. 15 

1.94 

1.96 

0.46 

L86 

0. 63 

0.84 

16.  75 

2.03  1 

1883. 
1884  . 
1885. 

1886  . 

1887  . 

1888  . 
18X0  . 
1800. 


CAMP  SHERIDAN,  NEBR. 


1876.. 
1877  .- 
Itf78  .. 

1879  . . 

1880  . . 

1881  .. 


Meana. 


0.98 
0.66 
2.50 
0.79 
2.6« 

1.60 
1.32 
0.46 
0.30 
0.84 

1.22 
1.08 
0. 72 
0. 92 
0.50 

1.95 
0.91 
0.42 
0.05 
0. 30 

0.20 
0.37 
0.48 
0.43 
1.00 

0.15 
0.21 
0.62 
0. 22 
0.  42 

0. 32 

T 

0.31 
0.68 
0.42 
1.14 

0.51 

0.65 
3.69 
0. 42 
0.50 
1.78 

0. 33 
1.80 
3.39 
1.02 

3.59 
6.53 
2. 24 
1.06 

2.09 
5. 05 
3.70 
3.14 

0.41 
6.75 
2.78 
1.95 

12.46 

28.92 
16. 32 
13.  61 

1.41 

1.64 

3. 36 

3.50 

2.97 

1.52 

0.90 

1.07 

0.73 

0.50 

18.43 

HAY  SPRINGS,  NEBR. 


0.55 

0.93 

1. 51 

1.  S.'f 

1.80 

2.  6(! 

3. 09 

2. 32 

0.37 

0.37 

2.19 

0.60 

18.22 

0.81 

0.41 

1.  22 

2.30 

5.87 

3.60 

1. 48 

3.14 

0.78 

1.45  1 

0  23 

1. 61 

22.  90 

0.44 

1.22 

0.94 

0.88 

7.25 

3.26 

3.09 

3.38 

0.00 

0.15  r 

0.33 

0.32 

21.26 

0.  46 

0.94 

0.82 

2.27 

3.66 

3.41 

1.86 

3.55 

0.64 

0.60  ' 

0.28 

0.67 

19. 16 

0.61 

0.40 

1.01 

1 

0.57 

0.78 

1. 10 

1.82 

4.64 

3.23 

2.38 

3.10 

0.45 

0.64  1 

0.76 

0..80 

20.27 

VALENTINE,  NEBR. 


a.  23 
1.18 
1.36 
0.66 
1.71 

0.93 
0. 27 
0.57 
(0.  70] 
2. 12 

0.31 
0.56 
0. 13 
0. 19 
0.56 

0.16 
0.10 

0.53 
0.26 
0.84 

0.19 
0. 29 
0.04 
1. 27 
0.69 

0.35 
0.41 
0.75 
0.15 
1.49 

0.63 
0.23 
1.44 
1.05 
2.28 

1.30 
2.52 
1.05 
3.87 

3.26 
2.60 
9.35 
2.05 

^26 
3.89 
2.30 
2.99 

2.04 

2.53 
4.83 
2.60 

1.86 
2.94 
1. 77 
0.34 

1.198 

18.00 
123.34) 
19.55 



0.50 

0.«3 

1.11 

2.21 

4.32 

2.86 

3.00  j  1.73 

1.43 

0.02 

0.36 

0.38 

19.44 

FORT  NIOBRARA,  NEBR. 


k 

1.82 
1.00 

0.30 
0.82 

0.11 
2.56 
1.14 

2.16 

0.86 

0.68 

0.86 

0.60 
0.(>8 
[0.801 
0.28 
1.08 
0.10 
T 

0. 30 
0.38 

0.5«' 
[0. 10) 
0.  40 
0.  34 

0.  84 

1.  fiO 
0.  :!0 
0.  18 
0.57 

1.84 
0.08 

2.80 
1.86 
6.42 

2.68 
2.54 

3.60 
4.46 

2.60 
2.34 

1.90 
2.90 

T 

0.04 

1.60 
1.02 

116.64] 
(24. 14i 

0.24 
1. 98 
1.72 
0.22 
0.66 

0.  64 

1.  31 

1886   

2.21 
4.  OR 
0.96 
3.44 

1".  U 
i.m 

10.62 
2.92 

2.04 
2. 14 
1.9B 
2.92 

1.32 
1.66 
2.68 
3.27 

i.82 
2.  46 
2.66 
0. 41 

1.28 
1. 16 
fO  50) 
1.39 

0.26 
0.56 
0.74 
1.37 

0.60 
0.32 
0.10. 
>  0.6C 

0.80 
0.20 
0.  )< 
0.T» 

15.11 
16.32 
[21.34] 
18.16 

0.47 

0.54 

0.97 

2.65 

3.94 

2.85 

2.31 

1.41 

1.29 

L23 

0. 33  j     0  . 77 

18.76 
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Statement  showing  the  predintation  in  inches  and  /mwdred</i«— Continued. 


KENNEDY,  NEBR. 


Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May. 

Jddo. 

July. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Kov. 

Dee. 

▲unnal. 

[0. 801 
O.GO 

0.62 
0. 31 

aoo 

0.82 

5.94 

8.38 

w  '  -  — 

2.02 

1.28 

1.28 

1.70 

1. 10 

0.61 

(23. 60] 

0.70 

0.47 

1.41 

•  5.94 

8.  38 

8.06 

2.02 

1.28 

1.28 

1.70 

1. 10 

0.61 

22.85 

niXOTTAM.  XKHl,' 

.■).  71 

1.2U 

2.i)i 

1.76 

0.17 

0.17 

0.30 

0.10 

O.SO 

0.10 

an 

1.29 

2.95 

1.7S 

0.17 

0.17 

RICHMOND,  NEBR. 

1.50 
2. 75 

8.82 

3.50 

1.47 
3. 12 

8.78 

1.31 

7.06 
8. 12 

7.59 

.  2.34 
1.28 

0.94 

0.76 

0.19 

0.  M 

1.62 

1.33 

0.36 

1.62 

1.33 

3.16 

3.6S 

2.  30 

5.04 

1.81 

0.94 

0.76 

0.19 

27.85 

YANKTON,  8.  DAK. 


2.00 

6.98 

4.69 

1.59 

2.80 

0.93 

1. 49 

0.03 

0.52 

a  57 

0.65 

0.79 

0.24 

2.59 

6.65 

3.  84 

4.05 

1.84 

1.64 

0.56 

0.51 

23.93 

1.07 

1. 51 

1.70 

5.  26 

2.04 

9.21 

5.53 

4.  95 

6.33 

0. 14 

0.12 

0.20 

87,15 

0.32 

1. 10 

2. 18 

0.  97 

3.15 

3.  IH 

5.49 

5. 14 

6.26 

O.o8 

0,80 

0.37 

28.84 

0.74 

0..33 

1.37 

5.99 

4.  45 

5.07 

1.31 

1.16 

1.23 

3.66 

0.54 

2.46 

28.81 

0.20 

0.27 

0.03 

5. 14 

4.04 

7.83 

6.96 

0.44 

1.36 

0.  16 

0.39 

0.99 

28.73 

0.^ 

0.36 

1.05 

0.37 

2.35 

5.34 

7.51 

1.(18 

2.84 

0.  33 

0.23 

0.41 

22.73 

0.62 

0. 16 

■.  0.  95 

0.40 

4.  04 

4.1)9 

3.  32 

3.04 

0.98 

1.98 

0. 21 

0.99 

21.68 

1.23 

2,70 

1. 74 

2.40 

9.88 

3.  51 

4.54 

1.  77 

&61 

3.47 

0.90 

0.11 

40.05 

0. 04 

0.00 

0. 08 

2.93 

5.26 

4.87 

1.65 

0.64 

0.07 

3.  93 

0. 31 

0.79 

20.63 

\m  

1.06 

0.78 

1. 42 

5.71 

8.76 

4.40 

3.38 

2. 85 

8.68 

1.98 

0.08 

0.91 

35. 21 

0. 2.'. 

1.80 

0.02 

5.73 

1.43 

1.  72 

4.63 

2.61 

0.28 

1.97 

0.  02 

0.80 

22. 16 

0.53 

0. 43 

0.25 

5.08 

4.01 

2.90 

1.97 

6.21 

4.80 

1.24 

2.69 

0.07 

30. 18 

0.43 

0. 67 

3.38 

5.12 

3.39 

3.  07 

0.09 

5.40 

3.45 

0.  31 

2.44 

0.90 

29.15 

0.43 

0.64 

0.26 

2.43 

1. 28 

e.  48 

5.00 

4.46 

6.70 

0.74 

0.57 

2.07 

27.08 

0.37 

0. 41 

1.24 

2. 16 

8.56 

1.  03 

1.91 

3.29 

0.60 

0.55 

0.19 

0.68 

20.89 

0.96 

0.20 

0.27 

1.46 

1.72 

2.68 

4.54 

2.68 

2.31 

0.48 

1.04 

1.37 

19.71 

0.£6 

a  46 

1.07 

0.56 

0.73 

1.16 

3. 15 

4.35 

4.32 

3.76 

3.13 

2.97 

1.47 

0.66 
i 

0.83 

27.08 

SANTEE  AGENCY,  NEBR. 


2.50 
2.86 
5.50 
1. 80 
6.85 

4.05 
3.15 
3.65 
9.33 
7.00 

2.02 
1.95 
2.35 
4.20 
2.00 

1. 35 
2.25 
2. 50 
L43 
2.60 

0.70 
1. 15 
0.  50 
1..50 
2.70 

0.25 
1.55 
1.00 
1.45 

2.65 
0.70 
[0.001 
0.60 

0.67 
[0.30] 
1. 35 
0.40 

0.00 
1. 65 
0.60 
1.43 

0.36 
0.70 
1. 10 
1. 20 

1.30 
0.  30 
0. 50 
0.80 

1.35 
5.57 
0. 35 
2. 77 

[16. 90] 
[24.97] 
[20. 30] 

0.90 

0.84 

0.72 

2.51 

3.90 

4.84 

2.50 

^  2.03 

1.31 

1.06 

0.99 

0.68 

22.28 

CREIGHTON,  NEBE. 


0.60 
0.71 

1.30 
0.33 

1.75 
0.80 

0.16 
0.05 

0.22 
0  8> 

2.62 

2.12 

.3.53 

7.88 

0.33 

3.70 

0.19 

23.56 

1.28 

•  0.10 

0.52 

2.62 

2.12 

3.63 

7.88 

■  0.35 

3.70 

0.19 

0.66 

0.82 

23.77 

NELIGH,  NEBR. 

1.04 

aoo 

0.81 

fl.47 

5.03 

L27 
0.85 

i'47 

5.05 

4.22 

2.  id 

1.45 

0.51 

0.44 

0.11 

1.90 

0.44 

0.11 

1.90 

2.47 

5.05 

0.47 

6.03 

2.63 

2. 49 

1. 06 

0.72 

0.66 

23.03 

CLIMATE  OF  NEBTf  A  S  ' '  \  . 

Statement  showing  tko precipitation  in  inches  and  nuadrcdlkti — (JouLimiod. 

OAKDALE,  NEBB, 
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Vi';ir. 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

Hay. 

June. 

July. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Vor. 

Dee. 

Aiiij    .  . 

0.6&t 

0.  m 

0.88 
0.85 

0.  i:i 

0.20 
1.38 

1.68 

1.57 

4.00 

■i 

:ig 

1.  47 

ro.ioi 

117.03) 

0.  80 

0. 13 

0.79 

1.68 

1.57 

4.  no 

4.(i:i 

0.39 

1.47 

0. 40  j     0.  , 

SIOUX  CITY,  IOWA. 

2.12 

3.00 

1.47 

0.50 

0.89 

4.38 

3.30 

4.72 

7.42 

6.07 

2.21 

0.83 

0.00 
1.62 
0. 15 
1.00 
0.93 

[0.411 
0.42 
0.30 

1.47 

2.00 
2.48 

4.;j» 
1.% 

3.00 
1.54 

3.19 
1.22 

1.40 
3.05 

4.87 
3.59 

1.05 
1.08 

2.28 

0.15 
0.63 
1.72 

(25.60) 

0.58 
1. 15 

2.64 

0.60 

0. 16 
1.16 
2.04 

[0.70] 
0.78 
0.41 

0. 46 
0.00 
0.20 

2.01 
1.53 
2.21 

0.85 
4.75 
3.46 
3.70 

2.  42 
3.88 

3. 12 
6.79 

a  61 
1.23 
6.78 
8.25 

7.65 
1.52 
1.  05 
3.50 

4.77 
1.57 
2.88 

0.97 
2.06 

0.  72 

1.  C6 

[:a.44| 

28.58 

8.70 

6. 15 

11.15 

5.80 

1.60 

1. 10 
1.24 

1.40 

0.33 

1.56 

4.96 
1.72 

.■i.  5Z 
1.40 

1.21 
4.45 

4.05 
3.31 

tLSLH 

a.  an 

1.19j  1.71 

6.21 

1.90 

1.14 

1890   

1.14 

0.40 

2.12 



1 

0.80 

0.41 

l.SO 

3.10 

2.56 

3.87 

4.85  j  3.53 

3.68 

1.71 

vol  1  0.96 

20.58 

DAKOTA  CITY,  NEBR. 

0.70 

0.SO 

0.65 

1.38 

L17 

0.62 

0.50 

0.65- 

1.38 

1.17 

f  1 

OMAHA  AGENCY,  NEliK. 


0.80 

0.60 

1.32 

1.02 

1.50 

2.00 

2.00 

2.54 

12- li' 

1. 10 

1.30 

l.SO 

[18.79] 

0. 13 

1.65 

0.30 

3.50 

2.00 

4. 75 

18.21] 

4.06 

7.83 

1.10 

0.  «2 

2.56 

(31.  rj 

0. 25 

[0. 82] 

1.95 

(3.25) 

7.68 

0.72 

2.34 

1.53 

5.00 

0.77 

0. 10 

'dl 

[24.94) 

0.23 

1  00 

[1.02] 

3.08 

3. 07 

0.50 

2.90 

1.56 

0.90 

0.50 

4.  r.5 

[•21.46 

[0.40] 

0.15 

1. 17 

X  15 

4.07 

3.42 

6.74 

2.45 

1.40 

3.75 

0.25 

[1.68] 

(28.  «3] 

0.60 

0.70 

0.30 

3.45 

7. 70 

6.30 

|.07 

3. 10 

0.40 

0.34 

(1.401 

11.68] 

(28. 10| 

Means    

0.40 

0.82 

1.02 

2.92 

4.34 

2.95 

8.a 

2.54 

3.11 

1.26 

1.40 

1.68 

26.66 

SMITHLAND,  IOWA. 


1878   

1881  

1883   

(0.60) 
0. 12 
0.60 
0.42 
0.  27 
1.00 

(0. 15] 
0.30 
0. 10 
2.80 
0.65 
0.35 

(2. 98] 
U.  65 
0.90 
1.20 
0.75 
0.28 

5.35 
0.64 
1.18 
2. 78 
2  31 
'1.02 

3.65 
5. 85 
1.85 
6.75 
2.26 

3.80 
5.81 
4.60 
6.45 
4.65 

5.80 
0.33 
2. 79 
*0.25 
3.  35 

1.45 
1.35 
2.59 
1.98 
0.31 

2.05 
0.80 
1.22 
5.55 
0.05 

2.65 
1.45 
1.40 
3.32 
1.43 

0.50 
0.85 
0.  Ua 
0.  S3 
1.23 

0.  23 

1.  20 
0. 35 
0.30 
0.76 

(29.21) 
19.35 
17.63 
33.63 

laoi 

1884  

1.60 
4. 80 
1.52 
3.23 
11.20 

2.15 
5.81 
2.29 
3.83 
2.60 

7.75 
3.31 
0. 23 
2.79 
3.00 

4^5 

4.68 
4.  81 
3.50 
5. 12 

U.26 
32.21 
1.56 
&88 
0.35 

2.15 
2.  SO 
0.76 
0.05 
0.4S 

0.00 
0.S0 
1.40 

0.30 
T 

0.70 
0.50 
6.70 
0.  90 
0.4j 

1885  

1887  ..:  

1888  

0.60 
1.00 
0.35 
0.57 

6.65 
0. 20 
0.  20 
0.25 

0.30 
0.97 
0.25 
1.60 

2.68 
2.39 
0.45 
2.45 

28. 13 
17.83 
24.88 
2S.04 

0. 55 

0.56 

0.99 

2.12 

4.27 

415 

2.96 

3.00 



2.60 

L62 

0.57 

0.62 

94.  IC 

*]^iDomplete. 
SAC  CITY  IOWA. 


— 1  

10.50 
•  *.10 
7.80 

5.  in  1 

3.10 

6.00 

0.80 

5.80 

5.00 

i'eo 

10.40 

4,40 
'  6.80 

1879   

0.71 
0.95 
0.78 
0.09 

0.74 
0.20 

0.1(1 
0.53 

1.81 
1.07 
3.75 
1.72 

(l.fiSj 
3.  35 
5.  65 
0.5'J 

(2.27) 
3.40 
4.63 
3.60 

2.20 
5.75 
4.4S 
6.96 

5.  OO 
4.  40 
1.  50 
1.00 

0 

I' 

«.flO 


0.30 
3.06 

0.90  L  

4.10 

A40  '  4S.1S 

aos 

0.T6 

0.0, 

"o'l' 

1.90 

0.77 

(> 

1.89 

22 


CLIMATE  OF  NEBRASKA. 


Statement  showing  the  precipitation  ininches  and  hundredths — Continued. 


SAC  CITY,  IOWA— Continued. 


Year. 

Jan. 

Keb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Auk. 

• 

Sept. 

Oct. 

INov. 

Ueo. 

AnnoaL 

0.95 

0.29 

0.38 

2.18 

2.53 

S.ll 

2.14 

3.45 

2.35 

1.77 

0.77 

0.  91 

22.83 

0.89 

2.37 

1.  50 

2.78 

6.96 

6.52 

S.  17 

9.19 

7.29 

5.88 

1.36 

0.64 

46.56 

0. 78 

0.94 

0.  »1 

8. 30 

3.70 

5.  .30 

4. 45 

0.23 

0.05 

3.34 

1.56 

1. 18 

25.82 

1884  

0.84 

2. 23 

4.37 

4.4t 

4. 10 

4, 08 

6.55 

4.10 

6.  (12 

2.90 

0.50 

2.41 

42.54 

0.76 

1,20 

0.  65 

3. 40 

5. 55 

8.80 

6.45 

3.90 

0.65 

2.06 

1.00 

1.50 

36.  61 

8.60 

0.40 

1.90 

2.0U 

1.80 

2.40 

0.  tiO 

1.85 

3.33 

0.60 

2.  35 

1.  35 

21.68 

0.75 

1.30 

0. 15 

1.  20 

1.50 

3. 30 

3.  15 

2.15 

10.  20 

1.7S 

0.70 

2.40 

28.55 

1888   

1.45 

0.92 

3.  .35 

5.49 

6.05 

2.81 

•  2..')6 

4.81 

1.  36 

1.20 

0.  00 

0.  33 

30.33 

2.15 

0.20 

0.30 

0.25 

2.37 

7.73 

'  8.17 

1.20 

l.Ofi 

0.45 

2.  40 

1.30 

28. 17 

1890  

1.60 

0. 65 

1.13 

Means  

1.29 

1.14 

1.58 

S.14 

4.34 

„  ^82, 

.  4.36 

3.47 

8.70 

1.95 

1.38 

I  'U 

■i','  n7 

VAIL,^  IOWA. 


1.70 

3.15 

8. 25 

5.80 
2.70 
1.45 
1.42 
6.88 

1.60 
2.42 
0.45 
1. 20 
1. 65 

2.  .55 
0.  70 
0. 10 
(2. 19) 
0.20 

4.00 
0.45 
ZOO 
0.69 
0.80 

0.20 
(0.3(1] 
0.  15 
0.20 
2.20 

0.35 
2.17 
1.22 
0.93 
1.00 

3.  M 
3. 15 
0.80 
0.32 
1.87 

5.52 
3.95 
2.32 
2.45 
8.52 

3.00 
4.43 
3.50 
2.36 
7.80 

1.83 
6.24 
0.22 
2.29 

2.00 
0.47 
1.48 
3.67 

1.12 

0. 10 
0.90 
0.25 

27.36 
(22.36! 
[17.40) 

2L35 

25.60 

1.69 

0.61 

1.13 

UtB 

4.32. 

4.89 

2.40 

1.90 

3.65 

1.44 

1.16 

0.02 

CHEYENNE,  WYO, 

1874   

0.25 
0.28 
0.02 
0.U3 
0. 11 
0.42 
0.02 
0.20 
0.08 
0.32 
0.20 
0.36 
0. 14 
0.88 
0.76 
0.16 
0.52 
[0.67) 
0.29 
0.23 
0.16 

0.93 
0.07 
0.27 
0.02 
O.ll 
0.06 
0.06 
0.14 
0. 13 
0.20 
0.09 
0.22 
0.05 

0. 2r> 

0.26 
1.31 
0.84 
[0. 15) 
0.72 
0.  02 
0.59 

1.15 
0. 11 
0.38 
0.38 
0. 74 
0.23 
0.54 
0.08 
1.16 
0.  44 
0  06 
0.32 
0.06 
0.85 
1.59 
0.61 
.  1. 36 
0. 14 
2.04 
a  26 
(J,17 

a99 
0.95 

1.01 
0.92 
0.61 
0.50 
0.23 
l.II 
0.19 
1.66 
0. 17 
2.32 

0.  46 
2.76 

1.  33 
3.  76 
1.  14 
2.20 
0.94 
1.24 

0.76 
2.14 
1.99 
2. 41 
1.50 
1.20 
2.50 
2.24 
4.46 
1.33 
0.44 
1.14 
2.73 
3.68 
4. 83 
1.33 
0.82 
0.94 
8.74 
&85| 

1.26 
2.25 
1.84 
1.77 
1.-34 
0.29 
0.10 
•  1,27 
1.71 
0.07 
1.06 
1.22 
J.85 
3. 67 
1.50 
2.75 
1.62 
0.80 
0.56 
8.67 

0.  30 
1.27 
8.90 

1.  lU 
1.87 
4  47 
0.79 

0.  43 
1.43 

1.  04 
1.88 
1.40 
2.30 
I.  45 
0.60 
1.91 
0.71 
2.71 
2. 31 
1.23 

0.07 
0.36 
2. 05 
2. 07 
0.44 
2.12 
0. 26 

0.  83 
2.50 
1.26 
2.23 

1.  97 
0.23 
2.18 

2.  07 
2. 14 
1.61 
1.90 
1.15 
0.71 

2.14 
0. 74 
1.03 
0.36 
0.93 
1.34 
0. 00 
2.02 
0. 75 
0.00 
1.05 
1.75 
0.35 
0.00 
1.25 
0. 69 
1.05 
1.25 
].66 
0.54 

0.44 
0.24 

0.33 
0.70 
1.86 
0.60 
0. 00 
1.99 
0.04 
0.65 
0.  76 
0.88 
0.31 
1.66 
0.60 
0.28 
0.37 
0. 49 
0.30 
2. 58 

0.41 
0.66 

0.03 
0.17 
0.04 
0.84 

0. 32 
0. 17 

0.  00 

0. 18 
0.16 
0.  03 
0.08 
0. 16 
0.03 
0.21 
0.83 
0. 19 
0.17 
0.08 

n.oi 

0. 10 
0.80 
0.87 
0. 16 
[0.  32) 
U.  35 
0.21 
0. 10 

10.87 
9.23 
13. 48 
10.01 
9.71 
12.10 
5.03 
11.71 
12.64 
7.34 
8.38 
11.88 
8.64 
19.24 
1.5.64 
15.11 
[10.36] 
[11.89] 
14. 51 
14.65 

0.23 
0.36 
0.29 
0.06 
0. 16 
0. 18 
0.  U 
(0. 60) 
0.29 
0.59 
0.56 

1 

0.29 

0.34 

0.64 

1.35 

2. 12 

1.52 

1.66 

1.41 

0.99 

0.75 

0.30 

a  21 

11.68 

GEEING,  NEBR. 

2.14 

1.27 

0.21 

1.80 

0.26 

0.45 

0.43 

0.37 

0.43 

0.37 

2.14 

L27 

0.21 

1.80 

0.26 

0.45 

KIMBALL,  NEBR. 




, 



*0.20 
0.10 
0.84 

0.30 

T 

T 

0.50 
X 

0.26 

[6. 6oi 

[0. 50] 

0.47 

3.72 

2.64 
1.16 

2.79 
1.62 

1.39 
1.97 

0.02 
0.00 

112. 38) 

T 

T 

0.25 

0.30 

0. 25 

0.47 

3.72 

1.85 

2.20 

:  1.68 

0.01 

0.38 

0.10 

0.26 

11.46 

*  Incomplete  record. 
SIDNEY  BARRACKS,  NEBR. 

1.84 
1.18 
1.20 
5.92 
0.64 

2.18 
1.82 
1.63 
3. 79 
1.56 

0.34 
1.43 
0.50 
1.70 
1.96 

0.18 
1.08 
1.96 
0.60 
T 

0.04 
0.48 
T 

2.16 
T 

0.02 
0.26 

0.24 
0.64 
0.24 

0.68 
0.28 
0.52 
T 

T 

0. 46 
Or  34 
T 

T 

1.54 
0.20 
1.20 

2.39 
0. 46 
2.56 
0. 40 

2.56 
4.98 
2.75 
2.87 

0.60 
1.52 
0.56 
0.68 

12.  38 
14.  77 
21.74 
9.56 

CLIMATE  OF  liliiiAyJiA. 
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Btatenient  slewing  the  ^precipitation  in  inches  <md  hundredthn — Coutiunod. 


SIDNEY  BARUACK8,  NEBR.— Continued. 


Year. 

Jan. 

Fab. 

'  Mar. 

Apr. 

May. 

Jane. 

July. 

AUR. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Pec.  ' 

Aniiiittl. 

I.«4 

1.40 
0.24 
0.13 
0.30 
0.04 
0.24 
0.34 

0. 10 
0. 06 
I.4H 
0.  14 
0. 13 
2. 00 
0.  04 
0.  78 
0.  41 

0.00 
2.30 
1. 10 

2.10 
0. 16 
3.21 

3.50 
1.56 
4.70 

1.56 

1.12 

1.08 

0.2ft 
0.55 
8.  T8 

0.88 
0.70 
3.  JO 

1.42 
1.16 
0. 18 

2.50 
0.24 
0.80 

T 

0.70 

0.18 

0.10 
0.84 
0.06 

14.86 

24.02 

0.  !jO 
0.  88 
0.30 
0.80 

6.04 
0.41 
O.iM 
3. 14 

I.. '■.2 
1.05 
4.  42 
1.20 

0.52 
1.21 
2.34 
1.40 

Y 

1.64 
3. 53 
0. 78 
%75 

i.oi 

8.74 
1.1? 
1.20 

6.60 
4.04 
0.00 
0.00 

6.40 

r 

0.72 
1.00 

0.16 
O.IS 
0.04 
0.00 

6.33 
0. 16 
0.00 
1.15 

T.70 
J7.47 
10.  »t 
14.06 

0.44 

0.50 

0.86 

1.45 

2.83 

1.21 

2.50 

1. 91 

1.11 

0.79 

0.33 

0.3O 

14.23 

1 

« 


NORTH  PLATTE,  NEBR. 


1.4« 

0.57 

0.34 

0. 

24 

0.26 

0.40 

6.21 

1.69 

1.62 

2.  12 

0.66 

L40 

0. 14 

0.S2 

0.09 

IS.  35 

0. 

0» 

0.13 

0.49 

0.51 

2.87 

0,49 

1. 16 

2.40 

1,47 

1.07 

0.49 

0.51 

11.84 

1 

38 

0.37 

0. 19 

0. 37 

3.  22 

2. 99 

2,04 

5.  03 

4.49 

1,  23 

0..30 

3.86 

2.'>,  47 

0. 

on 

U.  18 

1.40 

1. 16 

.1.  24 

.5.85 

3.58 

1,  .W 

0.91 

0, 13 

0.46 

0.20 

18,62 

2 

33 

0.43 

0. 11 

1.92 

2.  23 

.3.31 

8,  47 

0.10 

0.  40 

0.21 

0.  lU 

0. 37 

20.06 

0 

03 

0.03 

0.18 

0.16 

2.28 

3.12 

2.  87 

3,98 

1.53 

r     2, 72 

0,23 

0.37 

17.  48 

0. 

16 

0.76 

1.26 

0.87 

4.84 

6. 12 

3.09 

0.75 

2,  .16 

2.22 

0. 37 

0.13 

22.03 

0 

46 

0. 13 

0.  04 

1.94 

3.98 

4.  .84 

2. 65 

1.68 

0.28 

1.23 

0.01 

0.71 

17.95 

1 

20 

1.38 

0.47 

3.11 

4.  07 

7.49 

1.38 

4,  .51 

1. 08 

3.47 

0.42 

1.43 

30.01 

0 

10 

0.23 

1.82 

2.14 

2. 40 

1,  39 

2, 19 

2. 13 

0. 08 

0.74 

0.04 

0. 27 

18.53 

0 

12 

0. 16 

0.37 

1.69 

3.31 

3. 79 

3.  12 

4.87 

0.86 

1.18 

1.71 

0. 05 

22.03 

0 

09 

0.17 

0. 63 

2. 09 

3: 07 

1.  14 

0.  6S 

1,99 

l.-'2 

0.  .-iO 

0.43 

0.40* 

13.10 

18H7  ,  

0 

15 

0.43 

0.22 

3. 41 

0.81 

8. 20 

3.05 

4.61 

5.10 

0.15 

0. 19 

0.30 

2L»- 

0. 

0.42 

1.  44 

2.  36 

4.  93 

2.76 

2.61 

0.63 

0,58 

1.12 

0. 08 

0.42 

17.46 

0. 

0. 07 

0.  02 

2,65 

2.71 

1.95 

6. 01 

2.06 

2. 57 

0.31 

0.20 

0.54 

20.66 

0 

35 

0.  38 

0.27 

0. 

48 

0. 35 

0.62 

2.03 

3.09 

3. 34 

3.00 

2.47 

1.62 

1.12 

0.38 

0.68 

10.18 

FORT  MCPHERSON,  NEBR. 


0.50 
T 

0.45 

T 

T 

0,03 

1.20 

T 

T 

10.00 

9.75 

T 

2.42 

0. 00 

T 

0.02 

0.50 

23.02 

T 

0.44 

0.28 

T 

0.78 

1.15 

0.98 

1.73 

3.34 

0. 30 

T 

1.08 

10.08 

1870  

0,20 

0,  30 

0.66 

3. 16 

1.54 

1.98 

1.62 

3.12 

5.48 

0.24 

0.00 

0.32 

18,62 

1871  

0.00 

0,32 

0.42 

2.20 

3.84 

2.46 

4.  16 

2.01 

:.44 

0. 01 

2.84 

0.28 

20.04 

0. 02 

0,  53 

0.  62 

1.88 

2.94 

3. 46 

3.09 

1.66 

1, 16 

0.36 

0,06 

0.29 

16.07 

1873  

0,02 

0.  08 

0,  07 

2.90 

8,41 

3.24 

2.  42 

1.19 

1.16 

0. 30 

0.10 

0.31 

20.  •-■0 

1874   

0.10 

0.45 

0.  31 

0, 72 

2,80 

3.34 

1.25 

1.95 

3.41 

1.36 

O.UO 

1.00 

16  60 

1.00 

I,  .30 

2,25 

4.72 

4. 40 

0. 64 

3.24 

0,48 

1.44 

0.28 

0.54 

0. 16 

20.65 

1876   

0.08 

0.10 

0.00 

0.00 

2.  .36 

0.  00 

1.10 

3. 72 

0.90 

1.00 

[0.47] 

0, 18 

[9.911 

1.28 

0.16 

0.  72 

2.54 

3.80 

1.50 

0.74 

1,44 

1.82 

1.96 

0.22 

3.20 

19.;;8 

0. 04 

0.  16 

2,  OC 

0.34 

2. 70 

8,56 

4.  22 

2.28 

1.06 

0. 14 

0,42 

0.50 

22.48 

0.59 

0,  26 

0,10 

1.54 

1.20 

4.U4 

8,  14 

0.40 

0.72 

0.34 

0. 10 

0.26 

17.66 

0. 10 

T 

0.40 

*0.08 

0.28 

0.42 

0.61 

1.  54 

3. 73 

3.34 

2,  58 

1.87 

1.83 

0.48 

0.37 

0. 61 

17.66 

*  Incomplete  record. 


SARGENT,  NEBR. 


0.40 

0.90 

2.75 
2.55 
2.92 

6.65 
1.25 

2.98 
4.20 

2.95 

0.33 

3.12 
6.23 

0.09 
2.15 

0.09 
1.00 

0.10 
1.50 

3. 01 

3.04 

0.25 

0. 29 

1.51 
8.30 
1.03 

2.09 
3.02 

5.17 

0.01 
0.83 

o.eo 

2.31 
1.50 

5.63 
4.76 

1.62 

0.0O 
0.72 

L3S 

1.00 

0.17 

f 

C 

.78 
.76. 

1.28 

0.53 

0.29. 

0.81 

2.41 

4.04 

1  3.25 

4.12 

•  3.11 

1.29 

0.48 

0.58 

1.35 

2S.26 

ANSLEY,  NEBR. 


t 

T 

0.80 

asB 

T 

6.30 
0.40 

T 

0.20 

2.20 
1.20 

6.  SO 

1.30 

2.93 

&90 

1.23 

0.40 

0.60 

19.16 

1890  

0.33 

0.10 

1.70 

o.so 

1.30 

2.93 

8.90 

1.23 

0.40 

0.60 

0.40 

0.30 

18.71 

24 
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/Statement  shoicing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths — Continued. 
FORT  HAETSUFF,  NEBR. 


Tear. 

•Tan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

Jnne. 

Jnly. 

Aug, 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Bee. 

Annnal. 

0.68 

5.7r 

1.80 
1.62 
2.49 
1.60 

0.31 
1.54 
3.82 
T 

0.66 
1.94 

LOt 
0.04 
T 

0.40 
0.02 
0.20 

T 

0.22 
2.22 

r 

0.44 
0.54 

1H80  

1881  

0.04 
0.22 
T 

0.50 
0. 12 
0.40 

0.  34 
0.24 
T 

0.60 
0.02 
*0,66 

6.42 
0.20 
0.26 

0.30 

0.94 
2.16 
1.86 
0.76 
0.  48 
1.70 

2.26 
4.08 
4.44 
3.37 
1.00 
8.42 

1.24 
4.32 

3. 16 
3.44 
8.62 

3.66 
1.46 
5.52 
5.44 
5.64 

2.36 
0.66 
0.64 
0.65 
2.96 

18.80 
21. 18 
17.90 
18.66 
23.68 

0.21 

0.29 

0.60 

1.3t 

3.93 

4.16 

4.34 

1.46 

2.82 

1.38 

0.28 

0.67 

20.88 

*  Incomplete  record. 
NORTH  LOI'P,  NKI5R. 

0.40? 
0.69 

0.93 
1.26 

0.11 
0.05 

0.65 
0.70 

1.88 

0.98 

8.84 

10.37 

1.S8 

1.60 

0.46 

0.36 

23.43 

1.09 

0. 08 

0.68 

1.88 

0.S8 

3.84 

10.37 

1.58 

1.60 

0.45 

0.64 

0.35 

23.44 

PALMER,  NEBR. 

1888  ..-  

1889  ...T  

1.00 
1.70 

2.00 

0.80 
0. 10 

2.00 
0.75 
0.40 

4.00 
2.50 

3.60 
1.00 

2.00 
3.05 

2.20 
9.76 

3.25 
2.39 

0.00 
[1.90] 

1.00 
0.50 

0. 00 
1.60 

0.60 
0.20 

20.15 

(25. 66] 

Means  

1.57 

•.45 

1.05 

3.25 

2.25 

2.82 

6.98 

2.78 

^  0.76 

0.76 

0.80 

0.40 

22.86 

RAVENNA, 

NEBR. 

2.76 
4.65 

4.22 
1. 79 

3.05 
2. 35 
0. 48 
[1.60] 

0.00 
0. 13 
1. 31 
1.04 

1.40 
0.70 
0.09 
0.  95 

0  93 
[0. 70) 
0.60 
0.26 

0. 15 
to.  lOj 

1.02 
1.83 

1. 16 
0.79 
0.03 

0.11 
3.46 
1.45 

0.83 

4.01 
3.  53 
2.03 

2.71 
4.55 
1.43 

■■  6.83 
2.01 
4.02 

4.18 

5. 28 
8.75 

[26. 45] 
26. 42] 
[24.  26] 

2.90 

0.78 

0.C6 

1.46 

3.10 

3.  05 

6.07 

3.33 

1.84 

0.62 

0.78 

0.62 

26.20 

BEAVER  CREEK,  NEBR. 

1885   

0.64 
0.39 
0.39 
0.3« 

(0. 50) 
0.74 

[0.  70] 
0.87 

o.oo 

0. 41 
1.31 
0.  29 
3. 16 

[3.  OOj 
2.60 
2. 76 
3.41 
2.84 

6.87 
4.29 
3.83 
2.97 

3.61 

3.37 
4.44 

[1.50] 
2.25 
1.57 

[3.00] 
|3.  00] 
6.34 
4.20 
3.91 

0.99 
(8.  00] 
3.  .'>5 
6.86 

1.28 
0. 70 
0.59 
3. 75 

2. 49 

3.98 
1.38 
0.97 

0.06 
0.04 
0.13 
1.48 

0. 37 
0.50 
1.09 
1. 07 

(22.471 

(24.091 
(23.  67) 
27.48 

0.42 

0.70 

1.03 

2.92 

4.31 

2.63 

4.09 

3.35 

1.58 

2.20 

0.43 

0.76 

24.42 

CENTRAL  CIT?,  NEBR. 

1877  

0.52 
0.00 
2.50 

0.19 

1878  

1.70 
2.25 

ml.  80 
2.90 
1.50 
4. 11 
2.70 
3.40 
7.20 

02.15 
WS.&0 

5.34 
6.95 

1879   

1880   

1.00 

2.50 

gl.OO 

2.54 

0.00 

(0.85) 

[0. 85) 

[25.84] 

1883   

1.00 
0.50 
(0. 70] 
[1.90] 

0.60 
0.25 
1.00 
[0. 97] 

0.00 
3.30 
0. 20 
4.00 

1.30 
2.00 
6.60 
2.40 

5.30 
L75 
3. 70 
1.70 

1.85 
9.00 
3.60 
2.70 

3.0O 
1.50 
3.70 
2.30 

0.45 
4.78 
2.10 
2.75 

4. 45 
2.50 
2. 10 
0.50 

0.00 
0.00 
1.00 
1.00 

0.60 
f  0. 40) 
(1.  50) 

l.lll 

22.58 
[28. 68] 
[28. 60) 
[28.45] 

1.02 

1. 05 

1.70 

2.54 

3.37 

3. 02 

4.74 

1.93 

2.14 

1.91 

0.50 

0.88 

24.80 

NORFOLK,  NEBR. 

1873   

0.34 

0.49 
1.05 
0.53 
1.65 
1.15 

1.16 

0. 72 
3.20 
1.70 
3.90 
1.77 

7. 95 
3. 10 
2. 75 
2. 15 
8.  97 
6.34 

3.60 
0.38 
16.10 
3.90 
0.28 
2.53 

0.35 
3.50 
2.ir, 
4. 16 
2. 31 
3.36 

1874  

5.10 
4.90 
3.71 
6.02 
6.38 

0.75 
0.29 
[1.00] 
2.20 
0.13 

0.28 
0.60 
0.65 
2.05 
0.22 

0.55 
rO.  50) 

0. 10 
[2  00] 

0.34 

0.58 
0.26 
0.58 
0.12 

4.62 
0.55 
0.70 
0.10 
T 

6. 18 
&42 
5.23 
2.35 

1 

I 

42.40] 
26.30J 
3S.  39] 
23.09 

0.45 

11.15 

1. 17 

1.94 

 4 

0.77 

5.25 

Means  ~  

0.38 

1.07 

1.03 

2.08 

5.04 

4.48 

5.09* 

4.46 

3.85 

0.87 

0.76 

0.70 

20.81 
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Statement  showing  the  precipitation  in  inches  and  hicndredths — Contiuaed. 


MADISON,  NEBK. 


re»r. 

Jan. 

F«b. 

Mar. 

Apr. 

July. 

Oot. 

Nov. 

ADDOJtl. 

0.60 
0.37 

0.36 

1.15 

0.60 

8.76 

6.8i 

0.88 

1. 31 

•.'is 

0.81 

0.75 

0.75 

38.17 

0.35 

1.15 

0.S9 

3.75 

e.81 

0.88 

1.31 

6.25 

0.81 

0.76 

0.75 

0.4S 

23.88 

WEST  HILJ.,  NEBR. 

l.Sf 
(0.90) 
0.06 
0.30 
0.21 
0.82 

0. 31 
1.13 
0.32 

0.45 

0.65 
0,37 

0.51 
2. 45 
0.24 

4.65 
l.Ul 
2. 00 

1.13 
[4. 60] 
1.45 

1.63 
3.  82 
[5.60] 

1.08 
[1. 60) 
3.36 
4.  G8 
5. 32 

[4.  00) 
3.29 
2.95 
3.  65 
1.81 

2. 46 

3.  18 
12.80 

0. 10 
[1.  50] 

[2.00] 
1.52 

[0.65] 
0.85 
0.46 

1.56 
2.06 
0.50 
0. 10 
LBO 

(20.671 
(27.37) 
(30.53) 

0. 75 
0.80 

6.07 

0. 70 

2. 10 

1.65 

1.  49 

(17.87) 

0.66 

0.38 

0. 98 

2. 68 

2. 18 

3.11 

3.20 

3.02 

4.01 

1.10 

1.14 

6.79 

23.32 

GENOA,  NEBR. 

0.00 
J).  65 
1.35 
1.10 
0.85 
0.70 
0.50 
0.80 
1.75 
1.65 
0.65 
1.22 
0.59 
0.25 
0.44 

1885  :  

1886  

1887  

1888  

1889   

1890  .•  

0.  50 

1.  «5 
0.55 
0.20 
0.CU 
0.  87 
0. 45 
1.15 

0.  70 

1.  00 
2.13 
1.03 
0.  23 
1. 12 
1.31 

0.  75 
0. 45 
0. 55 
0.70 
0. 60 
1.15 
0.  85 
0.  65 
1.20 
0.  57 
0.  39 
0.62 
0.  G4 
0.  10 
0.44 

3.56 
0.90 
1.55 
0.50 
1.20 
0.95 
T. 
0.62 
2.75 
0.34 
0.82 
0.  37 
2.25 
0.99 
1.16 

2.20 
4. 30 
1.20 
1.  65 
1.55 
3.  CO 
3.  40 

1.  30 
3.  05 
5.32 

2.  21 
2.20 

3.  .58 
2.21 

3. 20 
7.80 
5.42 
2.77 
0.83 
6.85 
6.45 
5.40 
4.20 
2.17 
4.  85 
1.78 
5.06 
2.02 

3.50 
5.  72 
4.  35 
3. 25 
7.a5 
3.90 
4.10 
,5.  03 
2.47 
2.48 
3.24 
5. 79 
4.49 
3.22 

7.45 

0.90 
5. 10 
3.10 
5.10 
4.  00 
2.  30 
4.U1 
7.30 
1.39 
3.22 
4.  38 
7. 14 
5.96 

1.70 
1.55 
0.70 
1.69 
4. 00 
0. 45 
0.  .50 
1.75 
3.85 
4.  09 
3.20 
4.48 
4.49 
1.24 

5.90 
2.  70 
2.80 
1.12 
1.80 
5.  30 
1.90 
1.75 
3.02 
2.29 
3.43 
11.34 
0.29 
1.70 

1.80 
2. 10 
0.30 
0. 25 
1.75 
2.45 
1.60 
3.25 
2.80 
1.60 
1.43 
0.62 
0.68 
0.58 

0.80 
1.40 

0.45 
0.85 
0.45 

:.oo 

0.35 
T. 
0.05 
1.32 
1.43 
0.52 
0. 2P 
1.30 

»1.90 

30.82 
2C07 
M.»3 
26.43 

31.02 
22.70 
27.!i6 
3.3.04 
23.22 
27.57 
33.78 
29.30 
20.91 

0.87 

0. 65 

1.20 

2.70 

4.20 

4.21 

4.45 

2.45 

3.35 

1.58 

0.68 

0.85 

27.19 

DAVID  CITY,  NEBR. 

0.00 
1.60 

T. 
0. 75 

1889  

fl.OO] 
1.42 

0.20 

0. 15 
0.  25 

2.48 

2.43 

2.65 

4.98 

1.70 

1.50 

1.30 

[20. 74] 





1.  21 

0.20 

0. 20 

2.48 

2.43 

2.65 

4.98 



1.70 

0.80 

1.50 

1.30 

0.38 

19.83 

STROMSBURG,  NEBR. 

2.41 

3.  or 

2.68 
3.42 
3.5C 

2.04 
[2.00] 
1. 48 
3. 18 

3.98 
2.64 
3.05 
0.33 

0.00 
0.11 
1.28 
1.14 

0.54 

0.46 
[1.00] 
1.12 

1.21 

0.  50 

1.  86 
0.40 

0.57 

0.52 
0.67 
0.99 

1.29 
[0. 301 

4. 13' 
[0.35] 

4.09 
5.  0.) 
3.23 
1.84 

3.86 
4.20 
5.52 
2.37 

1.93 
3.13 

8.  .37 
4.00 

5.88 
2.71 
1.95 
3. 61 

[27.04) 
[25.90) 
34.92 



0.99 

0.  09 

1.52 

3. 55 

3.99 

4.36 

3.54 

3.00 

2.18 

2.50 

0.63 

0.78 

27.73 

WEST  POINT,  NEBR. 

3. 72 
3.09 
4.80 
2. 40 

0.  no 

3.23 
1.70 

6.46 
4.49 
4.95 

4.75 
1.50 
3.53 
2. 30 
4.15 
2.75 
9.55 

7.18 
4.99 

3.10 
2.00 
0.70 
0.30 
1.20 
0.02 

1.25 
[1.00] 
0.50 
L25 
a60 
0.75 

1886   

0.40 

11.00] 
1. 05 
0. 70 

10.  70) 
0.  10 

0.S5 
2.  SO 
0.46 
[3. 00] 
10. 50] 
2.00 

[4.0O] 
3.60 
8.50 
a  95 
3.00 

1.85 
3.25 
4.95 
a  20 
[1.50] 

1.9S 

[30.72] 

1887  

5. 95 
2.92 
3.62 

1888  

1889   

1.87 
0.90 
1. 18 

3.55 
1.90 

0.30 
2.20 

(29. 2r) 
[25.74] 

1.09 

0.71 

1.48 

2.83 

4.27 

4  08 

4.93 

4. 61 

2.3« 

1.22 

1.48 

0.89 

29.94 
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Statement  showing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths — Gontinaed. 


CRAIG,  NEBR. 


Yoar. 

Jan. 

Mar. 

Apr. 

Majr. 

June. 

July. 

Aug. 

Sept 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Annual. 

0.S7 

2.80 

8.  75 

6.09 

2.43 

0.20 

.2.16 

0.27 

1890  

1.00 

[0.10] 

|1  50] 

1.00 

(U.  40] 

11.50] 

0.57 

2.80 

8.75 

6.09 

2.48 

1.61 

0.20 

2.16 

0.27 

(27. 78) 

FONTANELLE,  NEBR. 

1.05 

0.90 
1. 10 

2.85 

2.90 

3.00 

6.20 

9.40 

11.40 

2.50 

 T 

3.00 

6.20 

9.40 

6.22 

1.00 

2. 42 

2.90 

DE  SOTO,  NEBR. 


1807    

8.20 

S. 

48 

3.50 

1.39 

1.82 

1 

09 

0.62 

1868  

0.70 

0. 

79 

2.72 

3.16 

4.  5'.! 

4. 

13 

3,  39 

2. 45 

3.27 

2. 

17 

1.18 

2.63 

81.11 

1869  

0.60 

1. 

48 

0.2K 

2.21 

4.19 

8. 

58 

8. 60 

6.  jS 

9.74 

0. 

80 

1.13 

3.63 

47.40 

0.  35 

0. 

12 

1.36 

1.70 

6. 22 

2. 

[2.  3UJ 

2.  39 

ii.e:i 

0. 

88 

0.07 

0. 13 

[•>».  67) 

0.54 

1. 

37 

0.82 

4.84 

3. 51 

4. 

29 

8. 33 

3.  07 

3.41 

1. 

90 

3.82 

1. 18 

37.08 

0.21 

2. 

52 

1.68 

2.  at 

6.83 

2 

M 

6..^0 

2. 49 

4. 19 

3 

15 

1.  05 

0.28 

34.35 

1.21 

U. 

19 

0.45 

2.60 

3. 43 

4. 

01 

8.0U 

1. 14 

0.93 

49 

0.  06 

[1.00] 

(19.69| 

0.34 

1. 

20 

•  1.21 

[Mi] 

1.  GO 

5. 

Ul 

2.35 

1.54 

5.56 

Z 

01 

1.39 

0.62 

(23.95) 

0.18 

1. 

31 

2.  80 

2.  00 

4.31 

5 

70 

5.02 

8.  45 

4.39 

0. 

86 

0.90 

2.01 

39.83 

0. 36 

1. 

.'>8 

L6G 

1.9U 

1.75 

2. 

92 

9.42 

6.89 

7.31 

0. 

4G 

0.97 

0.23 

85.54 

1877   

1.  27 

0. 

60 

0.73 

5.04 

8.06 

4. 

10 

1.78 

3.94 

1.74 

3. 

br> 

0.80 

1.69 

33.80 

0.98 

0. 

18 

2.13 

1.90 

7.  .38 

27 

6.71 

3.  85 

1.71 

0. 

50 

0.40 

0.28 

32.  42 

1879   

0. 15 

0. 

85 

1.43 

(0.  60) 

|3.  46] 

5." 

17 

2. 10 

1.  76 

1.01 

4 

22 

1.56 

1.20 

(23.  .-il) 

1.08 

0. 

13 

').  65 

0.47 

2.  75 

4. 

13 

3.  19 

.5.31 

2.50 

1. 

95 

■  0.&5 

0.27 

22.98 

0.90 

2. 

59 

1.35 

3.58 

8.  09 

3 

90 

6.  35 

1.0.) 

2.  .'•8 

5. 

14 

0.99 

1.06 

37.66 

18H2  ...  

0. 

80 

0. 16 

2.  98 

3.  48 

7. 

31 

4.23 

1.41 

0.38 

2. 

01 

1. 15 

1.28 

25.  97 

0. 

99 

0.90 

l.,^>3 

5.  16 

7. 

13 

2.69 

4.  0(> 

2.64 

3. 

0,-, 

0..'i2 

0.87 

31.35 

1884   

0.65 

1. 

23 

3.20 

2.  39 

1.81 

3. 

99 

7.87 

5.  95 

8.11 

4.52 

0.12 

1.20 

41.04 

1885   

0.65 

0. 

73 

0.28 

3.52 

3.70 

4. 

26 

3.55 

4.  07 

1.57 

2. 

01 

1. 34 

1.73 

27.41 

Z2i 

0. 

41 

3.  IG 

2.27 

2.  16 

1. 

63 

0.70 

2.71 

3.53 

2.-74 

1.7P 

1.56 

24.80 

0.33 

0. 

81 

0.  52 

l.Ol 

1.39 

4. 

94 

1.  17 

3.  36 

2.80 

1. 

33 

1.01 

1.27 

19.94 

1888  

0.  ys 

0. 

C4 

4.  77 

3.93 

4. 94 

3. 

34 

«.  37 

5. 58 

0.04 

1. 

00 

0.13 

1.72 

33. 01 

1.18 

0. 

23 

0.53 

1.22 

2.94 

6. 

37 

3.49 

.  l-*2 

0.85 

0. 

74 

1.38 

0.07 

20.42 

1800  

1.06 

0. 

38 

1.47 

0. 79 

0. 

92 

1.49 

2.44 

4.30 

4. 

72 

4.41 

3.53 

3.59 

2. 

07 

1.01 

1.15 

30.42 

YUTAN,  NEBR. 


1884   

3.66 
2.32 

9.19 

2.90 
2.17 

5.22 
[4.  00] 

5.06 
[2.50] 

4.60 
2.36 

0.02 
1.02 

0.91 
1.49 

0. 40 
2.30 
0.35 

0.57 
0.65 

0.17 
2.71 

3^80 

5.66 

£27. 19] 

1. 02 

0.61 

1.44 

3.80 

2.99  j  4.75 

4.61 

3.78 

3.48 

0.52 

1.20 

33.86 

CLEAR  CREEK,  NEBR. 

*0.75 
3.88 
2.00 
5.50 

10.35 
6. 00 
3.28 
4.10 
8.17 
8.50 

LOO 

r.oo 

5.31 
1.31 
8.38 
2.98 
7.40 
6.58 
7. 79 
3.97 

•2.26 
3.81 
3.69 
3.18 
0.88 
1.43 
4.60 
0.42 
0. 10 
5.16 

6.62 
2.50 
5.  62 
1.56 
1.96 
0.50 
2.64 
2.  38 
0.47 
3.64 

1.51 
0.95 
1. 12 
3.  50 
0.52 
2.  47 
2.20 
n.  46 
[3.  0»] 
4.09 

1.31 
0.00 
0.50 
0.68 
0.53 
2.12 
0. 42 
1.50 
2.26 
6.24 

0. 32 
1.05 
0.05 
2.13 
0.25 
6.84 
0.  37 
1.58 
1.51 
U.54 

1878   

1879  

1880   

1881  

1882  

1883   

1884   

0.40 
0.48 
0.60 
1.07 
0. 16 
0.65 
0.  65 
0.65 
1.10 
0. 50 

0.98 
1. 01 
0.63 
0. 25 
0.68 
0. 02 
2.93 
0.60 
1.33 
0.89 

1.80 
4. 00 
1. 10 
2.48 
1.51 
0.32 
2.58 
0.42 
0.62 
3.44 

1.87 

0.78 
5.00 
2.62 
2.  01 
0.38 
[4. 06) 
3.36 
1. 83 
1.85 

2.18 
1.25 
10.88 
4. 12 
4. 40 
1.64 

e.78 

3.33 
8.22 
2.26 

26.42 
25.81 
36. 07 
33. 41 
25. 10 
23.92 
[38.96] 
[31.  72] 
39. 24 

0.63 

0.93 

1.83 

2.37 

4.51 

5. 25 

5.17 

2.!i6 

2. 79 

2.48 

0.96 

0. 86 

30.34 

WESTON,  NEBR. 

-  1.78 

3. 00 

5.36 

8.80 

11.58 

1.84 

0.62 

0.42 

0.00 

0.77 

ro.40] 

1.68 

0.77 

[0. 40] 

1.68 

1.78 

3.00 

5.36 

8.80 

11.58 

1.84 

0.62 

0.42 

0.00 

[36. 25] 

*  Incomplete  record. 
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Statement  showing  the  precipitation  in  inohen  and  hundredths — Continued. 

FRKMONT,  NEBR. 


Tear. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Aug. 

Sept. 

Oot. 

Not. 

1 

Pee.  1 

• 

AniMuL 

 J 

4.43 

3.43 

7.61 

6.45 

0.  83 

0.37 

1.82 

1. 18 

2.52  1 

3,U8 

1.19 

1.79 

1.77 

S.23 

0.18 

2.  77 

6. 15 

».M 

2.04 

0. 16 

0.84 

34. 10 

1. 60 

1.  IB 

2.76 

3. 19 

1.10 

3.2fl 

9.03 

6.73 

6.81 

2. 72 

0.  21 

2.01 

N.94 

0.60 

0.  92 

0.33 

5.40 

4.30 

3.23 

3.  30 

6.  II 

1.08 

3.  81 

1.88 

1.07 

30.68 

2.17 

0.  4G 

4.  03 

3.80 

3.41 

2.83 

1.07 

2. 77 

L  3.30 

0. 95 

1.92 

1.6.1 

20.12 

0.79 

1.14 

0. 40 

1.38 

2.87 

2.60 

3.  83 

3.  57 

•  1.69 

1.62 

0.62 

1.85 

22.'t6 

18H8.  >. 

1.00 
0.56 

0. 35 
0.  35 

2.  00 
0.  U3 

1.07 
1.73 

4,  lil 
2. 41 

8. 26 
S.  18 

8.34 
6.72 

1.50 
2.02 

0. 30 
1.40 

0.91 
0.46 

0.08 
0.28 

0.93 
0. 11 

Zt.4» 

22.  U 

1.51 

0.C1 

1.61 

1.40 

0. 78 

1.81 

2.98 

3.16 

4.27 

4.  r,» 

3.R5 

2.16 

1.00 

0. 71 

^  1.37 

29.20 

48HLAND,  NEBK. 


1883  . 
1884. 
1885. 
1886. 

1887  . 

1888  . 
1889. 
1890  . 


Means. 


0.58 
[0. 50) 
2.00 
[0.4OI 
1. 25 
J.  31 
0.91 


1.00 


0.30 
1.20 
0.72 
1.12 
1.25 
0.11 


0.85 


2.19 
0.31 
3. 33 
0. 35 
4.61 
0.6S 


1.91 


8.15 
1. 25 
2.  00 
1. 45 
2.08 
1.29 


2.62 


3.54 
6.75 
5. 29 
2. 50 
6.88 
2.93 


4.52 
(2.  .501 
3.  34 
I4.40j 
6.20 
6.63 


11.  70 
7.64 
1.06 
2.93 
2.31 
8.91 


4  32  4.26 


5.78 


5.  50 
4.  55 
3.  20 
6. 17 
2.  .10 
8.16 


5.03 


3.30 
1.  33 
1.9:t 
5.12 
3.20 
0.21 
2. 08 


3.64 
6.06 
2.72 
1.14 
0.96 
1.43 
0.15 


2.92 


2.30 


0.40 

0.22 
(0. 60] 
1.00 
1.40 
0.06 
1.71 


0.76 


O.SO 

0..50 
[LOO) 
0.60 
1.19 
0.97 
0.10 


42  67 
[32.041 

.V).  00 
[26.361 
27.58 
33.40 


0. 09  .    M.  34 


LOGAN,  IOWA. 


1866. 
1867  . 
1868. 
1869. 
1870. 
1871  . 
1872. 

1873  . 

1874  . 

1875  . 
1876. 
1877  . 
1878. 
1879. 
1880. 
1881  . 
1882. 
1883. 
1884. 
1885. 

1886  . 

1887  . 

1888  . 

1889  . 

1890  . 


l.SO 

3.10 

3.00 

1.30 

4.40 

0.20 

2.60 

2.75 

1.60 

4.50 

4.20 

3.80 

2.00 

1.40 

2.90 

1.00 

0.80 

27.81 

(1.25) 

1.60 

2.40 

2.  f"0 

4.00 

6.99 

3.2i 

[3.9.^1 

4.30 

[2.50) 

1..50 

3.10 

[HI.  55] 

0.90 

l.«40 

»  K 

1  JO 

8. 50 

9.00 

8.90 

7.  90 

7.  U) 

0.  hO 

1.36 

2.  r,o 

44.05 

0.90 

[0.25) 

1  '.u 

0.  ,0 

2.00 

0.  30 

7.  00 

1.80 

9.90 

1.10 

(0. 12) 

0.20 

[25.671 

0.60 

3.  lu 

10. 181 

n.  70 

1.60 

1.00 

7.  SO 

'•2.60 

3. 10 

1.80 

3.  85 

1.30 

(29. 13] 

0.10 

0.  ao 

•«.2() 

6. 70 

2.00 

5.00 

3.90 

2.50 

3.  10 

1.50 

0.30 

32.10 

2.20 

1  uo 

2. 10 

3.60 

•  7.70 

8.40 

5.10 

8.40 

1.50 

3.20 

0.00 

[0.921 

[41.12] 

0.70 

2. 10 

2.80 

1.80 

1.10 

6.  30 

2.  80 

1.20 

6.20 

1.20 

1.50 

0. 711 

28.10 

0.60 

1.80 

3.80 

2.  40 

2.50 

9.90 

7.  00 

7.60 

3.50 

1.40 

0. 20 

1.30 

42.00 

0.40 

0.60 

4.  50 

2.  70 

1.70 

2.40 

8.  30 

1.50 

4.80 

0.  00 

0.  20 

0.  20 

28.20 

2. 30 

1.20 

1.50 

4.90 

11.00 

6.70 

2. 90 

4.80 

1.40 

4.  UO 

1  40 

3.00 

15.10 

1.20 

0.  50 

2.  40 

2.70 

7.00 

10.  61 

13.00 

5.  10 

1.70 

1.20 

(0.25) 

0.  30 

[46.561 

0.40 

1.10 

4.  10 

0  90 

5.80 

5.30 

2.  UO 

3.  50 

2.50 

1.  10 

2.00 

0.80 

33.10 

1.  80 

0.30 

0.  60 

0.  70 

4.00 

3.  GO 

3.60 

6.30 

3.00 

2.  30 

1..33 

0.70 

27.23 

3.10 

5.  30 

2.40 

.">.  40 

9. 30 

5. 10 

9.50 

1.20 

5. 30 

6.60 

/I.  60 

1.90 

56.60 

1.20 

1.30 

0.  f.0 

3.  50 

3.80 

9.60 

7.  30 

0.80 

0.  20 

3.  :>n 

3.30 

2.  20 

37.30 

2.  50 

1.20 

1.  10 

2.  60 

7.  00 

8. 50 

X30 

6.00 

4.  10 

2.  50 

0.  10 

1.10 

39.00 

1.30 

1.  50 

1.  70 

3.  10 

2. 10 

3.40 

7.  40 

5.00 

5.1)0 

4.  40 

0.  10 

1.  lu 

36.6<i 

(0.75) 

1.  10 

0.30 

4.90 

6.  00 

9.  80 

5.  10 

6.40 

1.00 

4.20 

1.00 

1.40 

|40.9jl 

2.60 

0.  30 

2.50 

2.10 

1.  80 

3.30 

2.  20 

2.20 

[4.60] 

3.  HO 

2.30 

11.451 

129. 15] 

0.90 

0.70 

0.  UO 

1. 40 

l.:iO 

2.90 

2.  40 

4.  80 

4.20 

0.90 

1.50 

2.00 

23.60 

1.50 

0.90 

3.40 

5.41 

5.  74 

2.09 

5.  09 

6.44 

0.83 

0.  73 

T 

1.86 

31.02 

1.49 

T 

a69 

1.  35 

3. 28 

9.87 

6.28 

3.14 

1.32 

0.16 

1. 85 

a  14 

29.87 

1.09 

1.10 

1. 76 

1.25 

1.  :io 

1.97 

2.71 

4.41 

6.59 

5.50 

■  3.95 

3.51 

2.60 

1.21 

1.27 

25.17 

OMAHA,  NEBK. 


1857. 
18.58. 
1859. 
1861  . 

1869  . 

1870  ' 

1871  . 

1872  . 
1873. 

1874  . 

1875  . 
1876. 
18T7  . 
1878  . 
1879. 

1880  . 

1881  . 

1882  . 
1>83  . 
1884  . 
1885. 

1886  . 

1887  . 

1888  . 

1889  . 

1890  . 


Means . 


3.32 

1.7V 

10.05 

2.54 

3.n 

1.75 

0.80 

1.82 

0.  80 

1.80 

5.75 

1.19 

6.81 

15. 70 

2.40 

2.40 

[2.77] 

[1.231 

1.06 

[15.76] 

6.72 

0. 96 

1.  73 

1.70 

2.56 

2.02 

.    1. 80 

1.23 

0.98 

0.87 

0.52 

21.27 

2.30 

2. 50 

[0.67] 

[0.73] 

0. 41 

2.98 

6.30 

9. 49 

17.01 

13.11 

8.76 

1.10 

3.95 

5.51 

[64.02] 

0.50 

0. 10 

1.40 

2.15 

2.6) 

0.50 

0.  23 

1.80 

5.34 

4.60 

1.88 

2.92 

24. 02 

0. 60 

1.  76 

0.18 

3.38 

1.83 

2.65 

9.  89  • 

2.58 

2.73 

2.06 

1.22 

0.91 

32.79 

0. 08 

0.  43 

1.61 

3.84 

6.35 

3.01 

6.36 

1.78 

3.21 

3.89 

0.8f 

0.12 

32.48 

0.64 

0. 04 

0.44 

3.83 

5.69 

5.86 

4. 24 

r.6o 

1.86 

1.82 

0. 19 

0.93 

27.04 

0.  32 

0.92 

1.49 

2.01 

1. 24 

6.  93 

0.64 

2.08 

7. 18 

1.45 

1.05 

0.54 

25.  75 

U.26 

0.51 

1.24 

3.08 

4.25 

10.95 

10.01 

7.  77 

•2.55 

1.16 

0.13 

1.00 

42.89 

0.22 

0.40 

3.18 

2.65 

2.07 

3. 47 

7.30 

6.27 

1.93 

0.69 

L17 

0.16 

32.51 

0.  53 

0.44 

1.26 

6.24 

8.62 

8.36 

0.  SI6 

3.13 

'  2.06 

5.86 

L36 

2.14 

40.95 

1. 13 

0. 14 

3.  09 

3.97 

5.77 

8.48 

7. 66 

2.48 

3.22 

0.55 

0.29 

0. 27 

37.05 

0.07 

0.93 

2. 17 

-1.77 

6.53 

1.09 

3.17 

1.51 

1.43 

3.61 

4.25 

1.  To 

30. 31 

0.90 

0.14 

0.  50 

0.55 

3. 40 

3.11 

5.  36 

7.10 

2.91 

3.54 

0.70 

0.  28 

28.52 

0.61 

3.00 

0.  72 

4.23 

7.94 

5.56 

6.89 

1.65 

8.30 

4.84 

1.29 

1.56 

45.74 

0.74 

0. 60 

0.79 

4.31 

1.91 

12.05 

6.76 

0.95 

0.51 

3.09 

2.05 

0.92 

37.68 

1.01 

1.09 

0.  a-> 

3.20 

11.29 

12.70 

4.79 

3. 39 

4.53 

5.03 

0.64 

0.  73 

48.92 

0.73 

1.42 

4.01 

,3.88 

1.45 

6.11 

10.  35 

7.  07 

4. 91 

S.  81 

0.32 

0.  T2 

47.68 

0.41 

0.47 

0. 33 

6.34 

1.43 

2.67 

9.21 

1.63 

2.50 

3.86 

0.73 

1.17 

36.68 

1.15 

0.36 

1.31 

1.77 

1.58 

l.!>0 

0  69 

2.53 

4. 46 

1.33 

l.W 

1.46 

22.67 

0.49 

1.00 

0.48 

0.88 

1.39 

4.56 

2.02 

3.91 

2.  U 

0.72 

0.89 

1.11 

19.92 

0.68 

0.71 

3.25 

2.95 

1.30 

3.86 

2.56 

3.14 

0  24 

1.16 

0. 12 

0.96 

24.22 

1.62 

0.23 

0.53 

1.19 

2.67 

5.14 

1.94 

(2.90 

1.74 

0.34 

U.87 

0.50 

28. 07 

1.41 

0.51 

1.  35 

1 

1        .  - 

0.67 

0.73 

1.  46 

Ml 

1.51 

5.64 

5.15 

3.43 

3.36 

2.77 

1.23 

1.01 

33.06 

•January  to  October,  1870,  from  obserrations  liy  Assistant  Surgeons  U.  S.  Army. 
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Statement  showing  the  precipitation  in  inohet  and  hundredths — Continued. 

T^ELLEVUE,  NEBR. 


Tear. 
•-- 

Jon. 

Feb. 

liar. 

A  jir. 

May. 

June. 

Jnly. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Dec 

AnnnaL 

16.60? 
1.42 
0.04 
0.04 
3.38 

4.35 
1.57 
0.45 
1.30 
2.56 

5.  .'.6 
4.  98 
1.00 
4.21 
2. 79 
1.94 
1.32 
1.45 
1. 91 
5. 38 
7.20 
4.60 
!>.80 
2.  40 
[6.  70) 
7.30 
2.60 

7.27 
1.62 
1.88 
3. 06 
0.82 
2.84 
2.76 
5.  OS 
6.27 
2.92 
3.90 
5.00 
2. 10 
2.80 
4.70 
3.80 
7.70 

1.5.85 
1.44 
1.97 
0.84 
6.63 
2.  25 
0.  74 
3.75 
1.52 

1.36 
2.2s 
l.SO 
1.78 
1.31 
1.89 
1.48 
12.45) 
1.46 

2.74 
1.46 
2.39 
6.47 
4.36 
1.75 
1.12 
1.31 
5.90 

6.03 
0.80 
0.  73 
1.94 
0.20 
,  1.00 
'  4.23 
3.29 
0.84 

0.59 
0. 47 
1.97 

0.  58 
1.00 
1.55 

1.  45 
(1.0.5) 

1.38 

0.72 
[1.62] 
3.50 
0.60 
0..57 
2.  16 
0.34 
1.80 
0.88 

0.72 
1.66 
1.72 
2.4T» 

1.13 
1.14 
1.43 
0.46 

(19.44] 

19.23 
23.92 
26. 5« 

0.41 

0. 13 
2.05 
1.80 
(1.09] 
0.  90 
0.40 
0.63 
0.20 
1.40 
0.70 

[1.42] 
4.00 
0.40 
2. 44 
[1.  42) 
2.00 
0.  00 
1.60 
0.40 
0.00 
2.90 

2.21 
0.25 
0.66 

2.40 
2.05 
1.  87 
1.78 
3.60 
1.70 
2.70 
1.80 
2.40 
2.80 
1.40 

[27. 27] 
[19.88] 
24.14 

1872  

2.40 
(2.45) 
1.02 
0.40 
0.90 
0.30 
1.50 

i.46 
5.60 
2. 00 
14. 10 
7.40 
2.60 
1.80 

2,10 
11.20 
3.  CO 
3. 30 
0.00 
0.60 
1.70 

2. 20 
4.60 
6.60 
1.30 
4.10 
0.80 
6.20 

1.30 

0.  40 
2.30 

1.  'JO 
4.00 
1.60 
0.90 

0.60 
1.40 

0.  00 
3.20 
0.70 
0. 10 
0.80 

6.40 

2.20 
0. 10 
1.00 
0.40 
0.60 
1.50 

[38.61) 
[41.65] 
26.62 
33.76 
(82.80) 
22.50 
29.70 

i.oe 

1.42 

2.15 

2.21 

8(98 

8.73 

4.37 

2,45 

3.83 

1.83 

1.  OS 

1.S2 

29.28 

OLENWOOD,  IOWA. 

0.70 
[0.44] 

0.95 
0.69 
0.10 

2.26 
3.72 
2.85 

1.43 

10.50 

1.40 

0.00 

1.68 

3.25 

11.95, 

10.45 

10.20 

:f.oo 

4.  06 
3.82 
3.05 

0.6.V 

1.20 

7.61 

0.83 

0.20 

3. 25 
2.65 
2.68 
4.97 

3.15 
3.05 
6.85 
0.55 

4.61 
1.38 
0.60 

1. 17 
'  0.09 
[J.  45) 

1881  

6.96 
0.92 

6.18 
3. 18 

0.43 
0.91 

0.66 
3.49 

5.86 
3. 73 
4.56 

1.45 

5.38 
7.55 

28.41 

(37. 13) 

1883   

0.55 
[0.  60] 
1.33 
'  (*) 

1.60 
0. 91 
0.  01 
0.25 

a  05 
0.41 
2.31 

1888  

1890  

2.70 

0.72 
0..32 

6.11 
[3. 10] 

3. 81 
3.36 

2.52 
7..15 

7.56 
.2.77 

0.43 

2. 07 

1.  35 
0.55 

0.37 
0.05 

0.59 
0.29 

[27. 421 
(23.  71] 

0.T9 

0.86 

1.74 

1.66 

5.88 

6.08 

4.83 

2.97 

2.68 

2.41 

1. 17 

1.04 

32. 11 

FORT  COLLINS,  COLO. 

0.02 
0. 20 
0.02 
0. 15 
(O.-'iO) 

0.20 
0.17 
0. 00 
0.60 
0.10 

1874  ,  

0.2S 
0.06 

6.  it 

0.43 

[0.50] 
1.20 

1.20 

0.77 

2.30 
2.06 

1.50 
0.6S 

1.30 
3. 15 

0.85 
0.25 

0. 75 
11.00) 

0.42 
1.00 
1.76 
2.07 

0.60 
(11.48] 

1.27 
1.10 

0. 40 
0.  55 

0.3» 
1.45 
0.17 
0.68 
1.15 

0.94 

0.60 

0.86 

1.80 

0.37 

1.47 

(10.76) 

4.67 
(4. 00] 
4.84 

8.6? 
3.18 

1.76 
(1.85) 

0.89 
1.78 

2.51 
1.00 

0. 82 
1.29 
0.10 

0.20 

T. 

1.80 

1. 00 

1.10 

1.77 

0.86 

0.  29- 

0.22 

0. 13 

1.50 
0.70 

[3. 00] 
3.94 

1.33 
0.35 

(20.01) 

1885  

1887  

1888  

1889  

1890  

0.23 
0.36 
0.34 
0.21 

0.45 
0.  73 
0.65 
0.22 

1. 10 
1.23 
2.07 

i.23 
3.39 
3.3& 

i.96 
0.47 
2.16 

3.  or, 

0.60 
0. 78 

2. 12 
1.  01 
0.96 

0..54 
0.29 
0.42 

0.  43 
0.88 
3. 16 

0.15 
0. 38 
0.42 

0.00 
0. 16 
0.02 

12.12 
9.79 
14. 58 

0.73 

0.48  1  0.69 

1.78 

3.04 

1.73 

1.79 

1.03 

1.00 

1. 19  j     0.  36 

0.29 

14.1V 

LONGMONT,  COLO. 

1.26 
1. 71 

■  * 
3.-63 

0.D4 
1.68 

1.21 
0.21 

0..54 
(0.  50] 

0.03 
0.63 

'  1.81 
3.24 

0.28 
0. 40 

(O.lOi 
0.04 

1889  

0.21 

0.73 

0.41 

(13.29) 

0. 21 

0.73 

0,41 

1.48 

.3.82 

0.86 

0.71 

0.52 

0.33 

2.52 

0.34 

0.07 

12.00 

# 

GREELEY,  COLO. 

0.52 
1.92 

0.48 
0.21 

0.06 
0.22 

0.3(T 
0.10 

0.30 
0.25 

0.58 
0.36 

1.95 

2.74 

8.12 

1.90 

1.09 

0.25 

14.58 

0.20 

0.28 

0.47 

1.95 

2.74 

3.12 

1.90 

1.09 

0.25 

1.22 

0.34 

0.14 

13.70 

FORT  SEDGWICK,  COLO. 

0.06 

0.05 

1.85 

4.98! 

1.25? 
0.92 
0. 68 

2.06 
0.36 

0.88 
3.I2 

0.42 
0.38 

0.42 
1.63 

0.38 
0.14 

0!06 
0. 26 

2.25 
2.20 

2.13 

0.26 

3.00 

0. 00 

14.39 

0.79 

1.77 

0.S5 

2.22 

2. 13 

0.26 

1.21 

2.00 

3.00 

0.40 

0.03 

0.67 

15.43 

*Kain  gauge  unserviceable. 


« 
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Statement  8 liowing  tlie  preoipitatiott  in  inches  and  kundredthn — Contiuucd. 


RED  Wn.LOW,  NEI5R. 


Tear. 

Jan. 

Fob. 

MSF. 

Apr. 

M».y. 

•1  iiiin. 

•1  Illy. 

Aim.. 

Hept. 

ff,,\. 

Doc. 

AaooaL 

2.68 
4.  OK 
3.28 

1.24 

2.67 
7.04 

1.16 

3.65 
.5.24 

0.24 
8.  IS 
0.  12 

0.12 
3.92 
0.73 

0.  Ml 
0.02 
0.20 

0.52 
1.53 
1. 17 

0.S9 
0.83 
1.20 
1.I9 

0.04 
0.70 
1.74 
0.82 

0.02 
1.10 
0.28 
1.92 

1.75 
1.47 

2.82 
5.84 

20.04 
25.72 

8. 04 
3.53 
2.88 
2.28 

3.03 
0.  51 
6.48 
2.00 

3.48 
3.11 

2.41 

3.28 
4.8S 

1.88 

2.28 

0.2S 
1.12 

LIS 
0.28 

U.4R 
1.00 

1.28 
T. 

0.72 
1.54 

2.68 
4.52 

1.04 

1.04 

0.12 

20.00 

0.82 

0.91 

0.03 

2.49 

8.3« 

3.39 

2.88 

3.18 

1.87 

1.24 

0.33 

0.84 

21.74 

CULBERTSON,  NEBR. 

S.76 
1.12- 
6. 18 

5. 25 
1.64 

2.97 

3.40 
0.»7 

0.8S 

0.15 
0.83 
1.30 

0.22 
0.25 
0.55 

0.30 
O.0S 
0.11 

1890  

[0. 10] 
0. 75 
0.28 

[0.60] 
0. 13 
0. 16 

[1.001 
1. 04 
0.05 

2.90 
2.43 

4.79 

2.28 

1.85 
2.49 

ii6.Mi 
21.08 

0.38 

0.26  j  0.70 

2.66 

8.53 

2.17 

4.35 

3.29 

1.74 

0.76 

0.34 

0.15 

20.33 

KEENE,  NEBR. 

[0.40] 
0.30 

0. 38 
0.55 

1. 08 
0. 20 

4.12 
2.76 

4.22 
2.  23 

0.  30 
2.41 

6.60 
5.75 

[2.00]  0.80 
3. 60       1. 60 

2.45 
1.96 

[0. 10) 
1.14 

0.60 
1.60 

[22.05] 
24.08 

0.35 

0.46 

0.64 

3.44 

3.22 

1.36 

6. 18 

2.80 

1.20 

2.20 

0.62 

1.05 

23.52 

GRAND  ISLAND,  NEBR. 

1888  

9.32 

2.60 

0.87 

0.46 

0.75 

0.20 

0.55 

0.23^ 

Means  

0.55 

0.23 

9.32 

2.60 

0.87 

0.46 

0.75 

0.20 

lARQUETTE,  NEBR. 

\, 

5.61 
5.19 
•4. 61 
2.45 
6.27 
1. 61 
3.80 
2.12 

3.50 
5.05 
1.58 
4.  79 
2. 23 
7. 22 
2.41 
3.65 

2.75 
2.20 
8.25 
4.75 
2.55 
1.59 
3.21 
9.59 

0. 03 
3.68 
1.70 
3. 79 
3. 73 
2. 63 
3.  81 
3.53 

2.20 
0.35 
1.79 
2.06 
3.85 
2.57 
0.13 
3.72 

2.10 
3.23 
2.17 
2.86 
0.14 
0.50 
0.87 
[1.00] 

0.2^ 

T. 

0.20 

0.81 

0.79 

0.61 

T. 

2.66 

0.60 
0.87 
6.05 
-  0.68 
'  1. 13 
0.95 
0.01 
0.4U 

1883   

1884  

1886  

1889   

1890  

o.«o 

0.78 
0.23 
1.90 
,  0.15 
0. 12? 
0.84 
0.98 

0.66 
0. 54 
0.58 
0.69 
0.85 
0. 73 
0.12 
0.42 

0.27 
0.86 
0.60 
3.52 
0.02 
2.37 
1.12 
0.47 

1.60 
3.13 
5.43 
2. 44 
2.15 
2.02 
2.14 

24.60 
31.66 
29.03 
29.24 
20.85 
19.48 
[.'iu.aoj 

Means  



0.70 

0.57 

1.15 

2.70 

3.98 

3.92 

4.36 

2.86 

2.08 

1. 61 

0.66 

1.34 

25.93 

*  Incomplete  record. 
FORT  KEARNEY,  NEBR. 


6.12 

7.86 

10.74 

4.00 

7.70 

6.  05 

0.27 

1.80 

0. 10 

0. 10 

0.47 

0.06 

1.06 

1.07 

2.88 

9.93 

5. 38 

1.66 

0.43 

0.26 

1.57 

0.30 

25.07 

1851  

1.15 

0.97 

0. 14 

0. 73 

9.43 

3.50 

2.86 

2.78 

2.60 

0.52 

1.00 

0.76 

44 

0.12 

0.25 

0. 28 

0.73 

5.23 

3.02 

2.69 

1.84 

2.17 

1.35 

a24 

0.73 

20  65 

0. 00 

0.02 

0.  08 

6. 10 

8.46 

2.47 

8.28 

2.21 

U.94 

0.26 

1.00 

.0.08 

29.90 

1854  •.  

0.23 

1.33 

r.87 

v2.  56 

4. 15 

5.40 

.  3.51 

1.18 

4.60 

1.07 

a  78 

0.00 

26.65 

1.00 

0.25 

1.36 

0.68 

4.91 

2.20 

3.90 

4.69 

[2.27] 

0.18 

2.12 

1.48 

[25. 03J 

0.27 

0.52 

0.64 

3.44 

3. 18 

4.65 

5.09 

2.14 

1.93 

5.50 

0.40 

1.35 

29.10 

1857   

1.06 

0.00 

0.12 

1.  21 

1.56 

0.49 

8.50 

4.39 

2.65 

5.88 

2.56 

0. 20 

38.62 

1858  

1.45 

0.24 

1.94 

4.04 

3.55 

3.  02 

4.41 

1.76 

2.10 

3.35 

e.2i 

0.07 

26.14 

0. 20 

0. 37 

2.99 

0.65 

3.95 

0.66 

1.80 

2.76 

2.03 

0.38 

0.21 

0.  10 

16. 10 

1860  

0.27 

0.34 

0.00 

1.01 

0.68 

4.82 

3.«2t 

0.75 

3.52 

1.08 

0.08 

0.48 

16l85 

0.76 

0.62 

0. 27 

0.20 

3.66 

4. 13 

3.06 

2.13 

2.49 

0.32 

l.Ol 

O70 

19.34 

0.86 

0.43 

[1.17] 

1.41 

1.35 

3.37 

5.41 

3.^ 

4.00 

0.00 

0.39 

0.13 

[22.02] 

0.40 

0.73 

0.14 

1.76 

0.75 

0.26 

i.75 

0.75 

T. 

1868  

0.03 

1882  

0.95 

0.00 

2.95 

7.15 

2.40 

3.45 

i.eo 

2.10 

•  2.85 

0.59 

0.43 

1.17 

2.31 

4.48 

3.60 

4.66 

2.46 

2.27 

1.03 

097 

0.55 

25.44 
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Statement  of  precipitation  in  inches  and  hundredths — Contiuued. 


MINDEN,  NEBH. 


Tear. 

Jan. 

.Feb. 

Mar. 

Apr. 

M«y. 

June. 

July. 

AUR. 

Sept. 

Oct 

Nor. 

Dec. 

Annual. 

0.60 
1.22 
0.90 

0.60 
1.36 
1.36 

0.05 
0. 45 
1.94 

4.53 
&05 
1.40 

5.92 
«.60 
3.45 

2.39 

8.67 
1.  S8 
11.60 
11.79 

(2.50) 
2. 9K 
[1.001 
13.20 

a.  80 
1.98 

1.71 

.  6.10 

•.10 

0.82 
1.04 

29.25 

1884  

2.71 
9.50 

3. 1'O 
•2.01 

2.76 
0.16 

1.22 
2.30 

2.00 
0.91 

5.83 
3.60 

:>.  76 
5.24 

2.60 
1.94 
7.  75 
5.71 

0.32 
3.91 
2.83 
0.93 

4.42 
H.OO 
2.8! 

0.  20 

1.  37 
1.32 

0.78 
0.15 

4. 12 
2.40 

10.20] 

ii.ooj 

1.55 
1.85 

0.10 
1.50 

0.17 
0.55 

[33.  641 
(38.61] 

0.87 

0.85 

1.49 

4.54 

.•i.  1!) 

4.07 

&09 

3.  01 

1.80 

2.48 

1.04 

0.02 

83.25 

HARVARD,  NEBR, 

0.68 
4.02 

0.60 

0. 25 

3.00 

p6.25 

M.50 

el.  60 

4.00 

1.50 

1.78 

[2.  50) 

k3. 16 

3.00 

0.60 

4.50 

2.65 

0.42 

[2.501 
• 

3.00 

4.20 

3.00 

0.69 

4.50 

3.00 

4.00 

1.60 

1.76 

[31.21] 

*  Incomplete  record. 
LEXINGTON,  NEBE. 

1889  

2.33 

0.37 

0.35 

0.S2 

1890  

0.74 

0. 10 

0.16 

0.74 

0. 10 

0.16 

2.33 

0.37 

0.35 

0.52 

FRANKLIN,  NEBR. 

0.16 
1.60 
0.20 

0.45 
0.20 

1.67 
2. 15 

1.28 
2.09 

4.00 
5.  28 

3.62- 

0.08 

0.65 

0.32 

1.91 

1.68 

4.64 

8.02 

0.03 

INAVALE,  NEBR. 

\ 

1882  

0. 15 
0.20 
0.25 

0.  20 

1.  08 
0.  30 

0.00 
'■  0.25 
2.30 

6.80 
4.55 
2.75 
5.05 

6.40 

3.30 
6.t)0 
4.80 

6.75- 

6.70 

2.95 

2.45 

[2.50] 

10.60] 
8.00 

2.20 

0.60 

0.20 

[28.75] 

0.20 

0.53 

~  0,85 

4.79 

5.29 

5.13 

3.46 

[2.601 

L2S 

2.20 

0.60 

0.20 

[25. 98] 

RED  CLOUD,  NEBR. 

0.68 
0.05 

7.65 

6.85 

2.13 

0.30 

0.00 

0.35 

0.41 

0.25 

OOl 

5.00 

2.90 

0.41 

0.25 

0.73 

1  0.01 

7.65 

5.68 

2.52 

0.30 

0.00 

0.35 

/ 

SUPERIOR,  NEBR. 

1882   

0.25 
0.51 
4.12 

0.3S 
1.11 
0.92 

■  [0.15J 
0.25 
2. 76 

3.62 
2.37 
3.62 
3.70 

4.00 

5.75 
2.72 
4. 62 

3.62 
3. 12 
1.24 
2.12 

4. 00 
6.50 
7.87 
3.97 
10.25 

0.40 
3.37 
2.63 

1.63 
[2.00] 
1.50 

2.  37 
5.  87 
1.74 

1. 13 
0.88 
[0. 08] 

1.87 
[0.40] 
2.05 

[23.  39] 
[32. 13] 
[31.25] 

1.-63 

0.79 

1.05 

3.33 

4.27 

2.S2 

6.52 

2.13 

1.71 

8.33 

0.70 

1.44 

20.42 
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Statement  of  precipitation  in  inches  and  hundredths — Continued. 

YOUK,  NKHR. 


Tear. 

Jan, 

AUi. 

Apr. 

May. 

Juut). 

•Inly. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

1 

Nov. 

A  iirj)i:il. 

-  2.75 
4. 19 
4.&« 
4.00 

1.38 
2. 12 
0.60 

7.87 

3.43 

O.Ofl 
1.87 

0.00 

6.2A 
2. 12 
2.00 

:i.  is 
2.3R 

2.37 
1.62 

4.75 

0.40 

0.96 

3.46 

4.02 

3.33 

3.  95 

4.  75 

2.70 

I.  92 

0.72 

UTICA  (7  miles  north  of),  NEBK. 

1.41 
1.43 

 1  

1883   

1. 19 

1.38 

0.19 

1.45 

5. 20 

7.96 

2.76 

l.«4 

3.12 

[0. 20] 

0. 40  1  [26. 961^ 

Means  

1. 19 

1.38 

0.1S 

1.45 

5.29 

7.96 

2.75 

1.64 

1. 42 

3.12 

[0.20] 

0.40  '  (26.95] 

STOCKHAM,  NEBR. 


0.  4J 
0.56 
0.  HO 
0.60 
3.60 
0.'J5 

11.  :iti 

1.75 
0.  50 
5.40 
0.75 
0.75 

0.32 
0.30 
1. 00 
0.45 
2.00 
0.20 

7.20 
3.95 
5.00 
4.10 
1.60 
2.05 

10. 55 
4. 45 
4. 10 
3.30 
4.30 

4. 30 
9.00 
1.10 
3.  05 
3.  55 

5. 10 
3.25 
5.70 
4.80 
2. 40 

1.40 
7.13 
2.70 
7.75 
6.75 

1.55 
(1.50) 
1.70 
1.50 
1.85 

4.  M 
4.  20 
2. 35 
(2.75) 
0.20 

0.25 
(0.20) 
0.10 
1.05 
1.10 

0. 

0.85 
0.25 
1.85 
0.45 

(37. 14) 
25.80 

(36. 60) 
28.55 



1.04 

1. 61 

0.71 

3.98 

5.34 

4.20 

4.25 

5.15 

L62 

2.80 

0.54 

0.74 

31.98 

SAEONVILLE,  NEBR.  • 

0.S0 

0.12 

0.01 

1. 10 

1. 10 

O.SO 

0.12; 

0.01 

SUTTON,  NEBR. 


1882  

0.25 
0. 70 

1.95 
0.72 

0.00 
0.65 

10.95 
6.35 

4.95 
14. 18 

4.35 

14.  701 

6.65 

7.  76 

1.15 
7.96 

2.06 

4.40 

0.  aa  j   2.  OS 

38.90 

Mean8  

'  1 

0.  48 

1.34 

0. 32 

8.65 

9.56 

4.52 

7.20 

4. 56 

2.06 

4.40 

0. 20  1     2. 05 

45.34 

MILFORD,  NEBR. 

1882  

0.59 

0.50 

0.01 

0. 13 

6.88 
1.57 

3.67 
5.68 

4.00 
8.88 

4.93 

O.SO 

1.00 

1883  



0.59 

O.S0 

0.07 

4.22 

4.68 

6.44 

4.93 

0.50 

1.00 

FAIRBURY,  NEBR. 


0.32 

6.27 
2.26 
1.81 
1.92 
0.  57 
2.04 
1.07 

O.SO 

2.09 
[0. 60) 
1.00 
0.30 
[0.  70) 
1.51 
0.82 

0.70 

[0. 60) 
0.98 
0.45 
0.50 
0. 36 
0.20 

5.23 
0. 75 
2.56 
0. 65 
3.25 
1.75 
0.64 

1.73 
3.28 
4.66 
3.90 
4.40 
7.79 

1.38 
1.37 
a  97 
2.82 
6.91 
0.  61 

9.47 

7.  .-.6 
a  49 
2.  99 
2.78 
8.75 

5.33 
3. 88 
[1.50] 
1.  85 
1.81 

1.04 
3.49 
1.36 
3.98 
1.01 

2.91 
5.15 
1.35 
0.25 
2.46 

0.26 
(0.801 
0.50 
0.15 
0.66 

0. 97 
(0.701 
0. 70 
0.29 
0.00 

■[26.48) 

[29. 6(>j 
flT.OS] 
|?7.10J 
27.78 



1.00 

0.54 

2.12 

2,87 

4.29 

2.84 

5.34 

2.17 

2.07 

2.28 

0.48 

0.53 

26.53 

QLENDALE, 

NEBR. 

2.63 
2. 12 
2.75 
0.60 

3.19 

2.80 
3.60 
2.52 

a.  85 

2.80 
4.70 
3.00 
7.50 

3.22 
1.70 
6.30 
10.00 

5.65 
1.55 
2.S5 

5i20 

i.ae  1  1.60 

0.06  1  a85 
1.65  1     2. 10 
[1.12]  11.5-2] 

1869  

0.59 
0.85 
1.30 

2.70 
1.15 
2.45 

8.25 
8.20 
&65 

3.15 
5.00 
9. 05 

1.05 
1.90 
0.75 

29.51 
38.85 
(48.66) 

0.  91 

2.10 

2.00 

3.03 

6.49 

5.73 

4.50 

5.30 

3.69 

1.23 

1.1, 

1.52 

37.63 

32 
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Statement  showing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths- 
WEEPING  WATER,  NEBR. 


t — Continued. 


Jan. 

-  Feb. 

Mac. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Nov. 

Deo. 

Annna). 

0.60 

0.  .50 

1.62 

5.21 

3.25* 

3.63 

15.00] 

0.90 

0.38 

8. 76 

i.70 

0.88 

(27. 021 

0.75 

0. 75 

0.25 

0.75 

6.75 

14. 63 

1.88 

11.05 

2:25 

6. 00 

0.50 

0.00 

45.56 

0.  .50 

0.03 

1.73 

3.  no 

0.87 

1.24 

7.02 

4.50 

3.11 

1.74 

.  0.00 

0.75 

25.75 

[0.601 

|0.50| 

0.24 

.3.85 

4.25 

.  1.18 

7.61 

3.83 

2.2j 

3.  12 

^  0.50 

0.87 

[28.801 

2.05 

0.  25 

2.62 

2.5U 

4. 55 

5.47 

0.  25 

3.00 

,'i.87 

1. 27 

1.  30 

1.23 

3U.42 

0.38 

0.  <J« 

0.27 

1. 48 

4.3C 

7.12 

2.62 

4.02 

3.5U 

0.50 

0.62 

0.75 

27.18 

[1.00] 

0.  87 

3.87 

2. 12 

4.  00 

1..50 

5. 12 

[4.00] 

[0.30 

1.8G- 

1.00 

0.75 

(26.301 

•1.72 

0.24 

0.74 

1. 25 

6.22 

3.58 

4.60 

8.11 

2.40 

T. 

e.62 

0.25 

30.82 

1.24 

0.  4a 

1.60 

0.98 

0.58 

1.43 

2.52 

4.31 

4.70 

4.34 

.  4.95 

2.52 

2. 28 

1.05 

0.68 

30. 4S 

LINCOLN,  NEBR. 


2.40 

3.52 
4.  21) 
1.  80 
2.36 
3.34 

[1.00] 
0.53 
0.94 
0.79 

2. 70 
0. 70 
1.22 
1.00 

2. 10 
0.45 
0.11 
2.20 

11.50 
11.33 
6. 12 
2.44 
2.84 

5.38 

0.25 

3.26 
0.25 
2.32 

[5. 00] 
0. 58 
6.03 

0.92 
0.33 

o.se 

0.83 
1. 12 
0.56 

[37.  79J 

1882  J  

12.08 

2.42 

.6.04 

40.20 

1. 07 

4.29 

1.11 

1.50 
0.68 
0.85 
1.84 
0.38 

0.75 
1.50 
1. 18 
0. 19 
1.03 

1.60 
0. 12 
0.70 
0.46 
0.00 

0.15 
0.80 
1.28 
0.86 

1.07 
0.49 
0.23 
0.40 

0.  52 
3.03 

1.  01 

0.  53 

1.  61 
2.28 

3.79 
4.62 

[4.00] 

4.74 
2.93 

3.00 
5.16 

4.95 
4.40 

6.08 
2.41 

25.81 
[25.11] 

0.77  j  .  1.25 

1.42 

2. 56 

6.90 

8.52 

2.70 

5.03 

1.32 

1.88 

0.84 

0.62 

[27. 81] 

PALMYRA,  NEBR. 


1882  

1883  ...i 

Means  


0.40 
1.00 


0.70 


[0. 70] 


[0.70] 


0.40 


0.40 


4.  6j      4. 80       3. 60 


4.66 


4.80 


3.68 


4.16 


0.68 


4.16  0.68 


0.60 


.50 


1.82 


1.82 


1.51 


1.  51 


CRETE  (BOSWELL  OBSERVATORY),  NEBR. 


0.57 

0.56 

0.15 

«.17 

[9.00] 

3.80 

4.45 

0.38 

(0. 40] 

1. 25 

1.10 

0.26 

[28.  09 

[1.30] 

0.50 

0.10 

0.90 

[3.50] 

[4. 40] 

3.81 

6.56 

2.51 

[4.50] 

0. 10 

0.39 

(28. 63 

0.41 

•  0.41 

1.20 

3.02 

1.79 

1.30 

5.94 

3. 18 

1.46 

3.80 

0. 02 

0.19 

22. 81 

0.08" 

0.48 

0. 17 

4.08 

4.32 

2.54 

7. 25 

2.70 

2.09 

1.07 

0.72 

0.71 

26.21 

1.83 

0.92 

2.  39 

4.20 

3.3» 

6.10 

0.83 

3.24 

3.21 

0.71 

0.  50 

0  57 

27.69 

0.63 

0.93 

0.09 

1.02 

6.68 

4.03 

1. 75 

3.75 

2. 30 

0.77 

1.  42 

0.87 

23.24 

0.35 

0. 61 

4.  63 

2.31 

5.01 

4.02 

2.  IS 

1.67 

0. 13 

2.03 

0. 17 

0.26 

23.34 

1.45 

0  31 

1.40 

2.70 

4.46 

2.50 

0,05 

6.86 

1.91 

0.37 

1.66 

T. 

28.66 

1890  

1.27 

0.15 

1.33 

0.86* 

a65 

1.27 

3.05 

4.64 

3.60 

4.03 

3.42 

1.75 

1.81 

0. 71 

0.41 

26.09 

SYRACUSE,*  NEBR. 


1871  . . 

1872  . . 

1873  . . 
1874 . . 
1875.1. 
1876.. 
1877  . . 
1878 . . 
1879 . . 
1883 -. 
1884;. 
1885.. 
1886.. 
1887.. 
1888  .. 
1889.. 


Means 


0.10 
1.45 
0.20 
0.70 

a  30 

1.65 
1.30 
0. 15 
1.00 
0.30 
0.40 
0.90 
0. 21 
0.26 
1.15 

0.67 


0.55 
0. 12 
1.60 
1.15 
1.57 
0.37 
0.40 
1.30 
1.00 
0.50 
2.90 
0.80 
0. 48 
0.90 
0.47 

0.94 


2.85 
0.30 
i.35 
2.03 
•7.45 
1.70 
2.08 
0.64 
0.35 
3.35 
0. 18 
1.06 
0.26 
3.45 
0.80 

1.86 


2.75 
2.95 
1.70 
2.02 
3. 80 
[5.10] 


1.40 
3. 16 
4.30 
3.06 
1.31 
2.00 
2.13 

2.74 


5.25 

0.  81 
1.80 

1.  55 
3. 10 
[8. 00] 


5.93 
2.90 
4.91 
5.15 
2.82 
8.09 
3.39 

4.51 


2.  87 
4. 10 
3. 60 
8.93 
10.50 


4. 42 
5. 70 


15. 35 
2.00 
2:84 
4.81 
6.01 
3.09 
3.34 

5.51 


9.40 
4.61 
2.40 
[1.00] 
14.20 


1.40 
S.67 


3.00 
5.35 
6.62 
1.86 
1. 21 
4.68 
5.53 

4.78 


1.60 
1.30 
0.90 
[4.001 


3.90 
1.80 


3.30 
3. 25 
2.66 
(2. 00] 
2.65 

2.:;6 

3.84 
2.59 


3.00 
0.80 
5. 45 
2. 30 
6.03 
2. 10 


2.40 
2.90 
2.84 
1.76 
5.12 
0.26 
1.03 

2.77 


0.70 
5.25 
1..30 
[1.50] 
2.90 
1. 25 
5.60 


5. 65 
2.40 
4.08 
2.06 
0.49 
2.04 
1.41 

2.62 


2.55 
0. 15 
[0.  30] 
1.10 
0.00 
2.03 
1.75 


0.55 
0. 25 

0.  30 

1.  51 
0.84 
1. 18 
0.42 

0.92 


*  Also  known  as  Emei-son. 
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atalcmcnt  showing  the preciinlulion  in  uickcH  and  hundredllis — (jouLiiiued. 


1)E  WITT,  NEBK. 


Year. 

Jau. 

Feb. 

Mat. 

Apr. 

May. 

■fune. 

Jaly. 

Aug. 

Sept.' 

Oct. 

ir<rr. 

Deo. 

Annual. 

"a."  66 

1.00 
0.  5U 
2. 00 
0.  50 
1.00 

"i.oo 

0.  KO 
1.40 

1.  dO 
0.  hO 
(0.  50] 

0. 20 

[0. 30] 

5.  00 
2. 

.■).  90 

6.  M 

[2,  r.o) 

1.00 
•    1.  .'iO 

6.7S 

:i.76 

0.  05 
7. 40 
3.00 
4.50 
5.50 

0.85 
11.80 
1.40 

6.  30 
4.25 

-  8.70 
6.  10 
0.  10 
1.20 

0.50 
2.45 

2.50 
6.00 
2.50 

"i.oo 

2.00 
10.40) 
1.00 

1. 40 

1.00 
0.  20 
0.50 
0.90 
1.00 

(36. 10] 

7.O0 
[3.00] 

2.20 
6.50 
L80 

1.80 
0.40 
1.50 

0.53 

(».iaj 

3.21 

1.17 

1.02 

It:  ' 

0.84 

3.  52 

4.49 

e.M 

4.41 

2.  60  j    3. 15 

«.7Z 

0.98 

32.89 

TECUM8EH,  NEBE.  t 

TX- '  - 

4.94 

3. 75 
5.06 
3.99 
4.31 
3.85 

9.03 
6. 13 
.5.  04 

0.80 
.-1.86 
5.40 

4.20 
1.93 
1.10 
4.  25 
4.89 
12. 10 

0.96 
2.66 
4.06 

4. 87 
0.30 
1.50 

8.03 
3.29 
2.05 
0.70 
2  45 
1.85 

0.70 
0.63 
0.80 
0.45 
0.36 
0.60 

0.60 
0.50 
1.50 
1.23 
0.60 
(0.  03) 

1. 1.1 

2.00 
0.90 
0.22? 
1.90 
1.10 

1.25 
1.51 
2. 40 
1.  61 
0.90 
0.40 

0. 33 
J.  33 
0.00 
2. 75 
1.35 
1.10 

4.90 
3.  50 
2.  15 
1.75 
i  2. 27 

4.50 
7.25 
6.79 
a  23 
6.42 

30.94 

35.92 
28.43 
81.32 
(37. 17] 

1.21 

1.3S 

1. 29 

2.92 

6.24 

4.32 

5.05 

4.76  1  2.39 

2.32 

0.59 

0. 74 

33.18 

CEDAR  BEND,  NEBR. 

0.15 

o.«o 

0.76 
0.76 

o.zo 

0.07 

7.  lU 

3.  37 

C.  36 
15.42 

5.70 

4. 13 

0.88 

2.63 

11.90) 

1.02 

(34.291 

0.38 

0.76 

0.14 

7. 19 

3.37 

10.89 

5.70 

4.13 

0.88 

2.63 

[1.90] 

1.02 

[38. 99] 

MISSION  CREEK,  NEBR. 

0.25 

0.66 

<\84 

4.50 

7.75 

1.25 

0.64 

0.38 

0.63 

6.50 
1.25 
1.87 
1.10 

0.56 

4.31 

6.63 

4.75 

1.-37 
8.38 
2.56 

0. 56 
0.75 

2. 06 

2.62 
1.81 

4.00 
2. 57 

0.99 

0.63 

2.40 

1.69 

4.62 

4.10 

7.75 

1.25 

4.40 

0.38 

0.53 

TABLE  ROCK,  NEBR. 

0.09 

0.28 
0.40 

0.80 
[1.001 
0.4S 
0.86 

0.45 
0.10 
2.22 

4.23 
J  1.28 
3.  09 

2.97 

3.  SO 
17.08 
1.44 

7.45 
2.84 
6l73 

1.85 
1.40 
4.00 

0.60 
0.71 
[2.50] 

2.90 
4.23 
2.30 

0.49 

0.40 
0.40 

1.17 
0.24 
0.44 

28.50 
[33.14J 
[2i88J 

3.64 

1. 35 
2.50 

0.20 

0.78 

0.92 

2.87 

2.62 

7.32 

5.67 

2.44 

1.27 

3.14 

0.43 

U.62 

28.34 

PAWNEE  CITY,  NEBR. 


0.75 

0.50 

0.60 

6.50 

4.26 
4.04 

0.87 
1.36 

3.67 

0.85  !  1.21 
0.78   

2.11 

0.11 

0.22 

3.41 

1. 21 

0.43 

0.50 

t 

0.41 

4.96 

1.21 

4.15 

2. 11 

1.13 

3.67 

n.  S2  1  1.21 

1  i 

PLATTSMOUTH,  NEBR. 


—  g 

6.  40 

1.00 

2.20 

0.45 

1.60 

0. 65 

1.  ,i5 

2.51 

2.61 

3.15 

18. 02 

1.10 

1.40 

11.13 

2.11 

1.80 

0.80 

48.63 

0.44 

0.80 

.1.38 

4.62 

2. 77 

11.92 

6.72 

a  40 

5.63 

1.32 

0.01 

1. 10 

47.  n 

0.06 

0.91 

2.09 

5. 16 

3.16 

4.58 

7.44 

a  39 

7.03 

0.71 

2.14 

0.06 

41.70 

1. 32 

0.43 

1.01 

5.88 

7.  57 

6.41 

2.20 

4.56 

2.37 

7.11 

1.70 

1.73 

42.18 

1.69 

0.15 

3.09 

4.01 

5.34 

9.64 

11.61 

1.2S 

3.  36 

0.71 

0.71 

ACS 

42.38 

0.12 

1. 12 

2.15 

2.17 

5.94 

5.05 

3. 10 

2. 16 

2.12 

1.99 

5.36 

1.39 

32.87 

0.87 

0. 18 

0.56 

0.69 

[0.801 

3.94 

4.92 

4.9i 

4.56 

i.6» 

6.67 

5.63 

i'62 

Le» 

[38.641 

1*73  . 

1874  . 

1875  . 

1876  . 
1877. 
1878. 
1879. 
1880  . 
1882. 
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Statement  showing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths — Gontiaued. 
PLA'ITSMOUTH,  NEBR.— Coutiuued.  • 


Tear. 

Jan. 

Fob. 

Stan 

Apr. 

May. 

Jane. 

•July. 

Aug. 

SepL 

Oct 

Kov. 

Dec. 

Annnal 

ia«a   

1.85 

0.74 
0.09 
1.34 
0.11 
0.40 

2. 19 

e  0.22 
0.  48 
0.  08 
1.27 
0.90 

1.27 
2.01 
0. 32 
2. 00 
0.20 
2.55 

0.32 
0.11 

1.75 
1.21 
0.45 
2.40 
1.00 

X  ^  3r 

;  -i  1  i  1  i 

2.88 
a.  67 

1.25 
3.40 
8.30 
2.90 

2.68 
1.21 
0.65 
2.22 
S.90 
4.W 

406 

6. 85 
1.83 
2.30 
3.  22 
8.75 

4.69 

3.96 
1.90 
2.44 
6. 20 
4.20 

1. 12 

0.  81 
3.80 
2.88 
0.60 
2.90 

I.  45 
5.05 
1.01 
0. 75 

0.00 
0.09 
1.00 
1.07 

0.19 

1.35 
0.82 
1.19 

1  , 

18.  :t4 

0.G9 

1.02 

0.30 

1»90    

l.S.'S 

0.  25 

1.40 

0.79 

0.  76 

1.75 

2. 61 

4. 15 

6.01 

5.08 

3.66 

3.33 

2.48 

1.34 

0.99 

82.90 

• 

NEBRASKA  CITY,  NEBR. 

1869  

6.06 
S.80 

4.22 
1.00 
10.85 

2.08 
2.63 

1.49 
4. 10 

3.50 
7.10 

2.  13 
2.55 

2.27 
0.20 

0.20 
0.17 

1871)    

1871  

1.73 
3.35 

O.on 

1.30 

3.05 

o.ot 

2.01 
].6t 

27. 84 

0.  71 
[4.  OOJ 

.    1. 19 
.  0.30 

8.08 
0.90 

1.51 
7.07 

1882  

0.57 
0.50 
0.48 
0.55 
1.20 
0. 10 

0.  41 

1.  no 

1.30 

6.03 
1.38 
0.62 
0.  35 
0  60 
0.96 
1.20 
0.29 

■  It.  ooj 

0.59 
2.  38 
0.  3.'. 
1.33 
0.  35 
4.2» 
0.  08 
1.51 

4.60 
1.63 
3.36 
4. 17 
4.  65 
1.24 
1.81 
1.80 

4.40 

i.15 
3.86 
8.29 
6.37 
3.04 
6.89 
4.26 

3.  82 
16.  27 

4.  43 

3.  78 

4.  42 
3.  10 
3.79 

I3,60J 

1.0.1 
0.64 
0.27 
0.50 
0.97 
0.60 
0.41 
0.74 

1.21 
0.40 
0. 62 
0.98 
0.02 
0.70 
0.63 
0.04 

[30. 34j 

4. 92 
[6.  00] 
(1.001 
(1.60) 
3.43 
4.38 

5.30 
2.  33 
1.3C 
3.41 
3. 15 
(4.  00) 

3.25 
8.11 
4.00 

3.88 

0.  07 

1.  22 

|3.  001 
4.00 
2. 18 
n.  ."SO 
2.31 
0.96 

|32. 47 1 
(34.411 

(28.  00) 
(19.3X1 
28.  52 
[23.^16) 

30.28 

l.Oi 

0. 76 

1.47 

2.69 

5.68 

S.  88 

3.06 

2.  6G 

3.47 

2. 02 

0.86 

0.59 

HOWE,  NEBR. 

1.08 

0.68 

1.  51 

T 

1890   

2.08 

3.00 

4.12 

2.08 

3.00 

4. 12 

1.08 

0.68 

1.  51 

T 

HOWARD,  NEBR. 

1.35 
T 
.  1.86 
1.86 
0.41 
6.46 
1.28 

0. 65 
0.75 
0.10 
J.  79 
0.66 
1. 32 
0.26 

1875  

1878  

1879  

1881  

[0.  50] 
0.41 
0.68 
1.03 
0.64 
1.03 
0. 35 

(0.3sj 
0.43 
0. 65 
0.52 
0,75 
0. 13 
3.30 

1.60 
5.61 
1  36 
2.36 
0.90 
0.26 
1.50 

2.79 
3.66 
.5.  16 
2. 78 
2.83 
1.08 
2.73 

2.40 
3.41 

10.05 
3.58 
5.39 
3.02 
6.28 

9.30 

1.  ^ 
3.76 

:».W 
'4.t5 

2.  M. 
14.  OOJ 

10.21 
5.04 
2. 05 
6.99 
3.79 
2.71 
1.00 

2.39 
4.02 
4. 15 
1..53 
2.31 
6. 09 
1.50 

2.47 
5.27 
1.90 
2.03 
3.56 
5.76 
12.36 

1.72 
*1. 04 

7.29 
(1.00) 
1.83 
3.68 
5.23 

(30.48) 
36. 18 
40.  59 
(33.  07 1 
34.53 
27.  40 

0.75 

0.86 

l.»< 

i'  3.00 

4.88 

4.85 

4.54 

8.14 

4.76 

3.23 

1.89 

0.79 

34.63 

*  Incomplete  recoii>' 
PERU,  NEBR. 

1882  

1884   

0.  30 
0.70 
*0. 40 

1.50 
1.10 
0.70 

1.00 
0. 50 
3.30 

3.80 

2.50 

4. 33 
9.35 
1.15 

0.45 
18.72 
5.8< 

3.60 
3.92 
4.25 

LSO 
3.  SO 

0.50 
3.25 

4.70 
S.46 

1.15 
0.50 

1.50 
1.00 

30.  33 
45.50 

0.47 

MO 

1. 60 

3.15 

4.94 

8.67 

3. 92 

2.  50 

1.88 

5.08 

0.82 

1.25 

35.3<i 

*  Incomplete  record. 


BROWNVILLE,  NEBR. 


1885  .-.  

"7.50 
6.12 
«.93 

1886   

(2.  50) 
0.  90 
0.60 

0.  80 

1.  01 
1.70 

2.02 
1.72 
3.35 

(3.00) 
1.40 

(4. 00] 
4. 93 

3.00 
2.  30 

2.12 
3.74 

6.36 
5.36 

4.37 
0.75 

2.94 
2.07 

1.40 
0.38 

(38.63) 
28.49 

1887   

1888  

1889  

4.20 

5. 19 

6.07 

36.25 

1.33 

1. 17 

2. 36 

2.20 

4. 46 

6. 44 

3.50 

3.98 

5.86 

2.56 

2.50 

0.89 

CLIMATE  OF  NEBRAHKA. 


3. 


Statement  showing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths — Continued. 

DAWSON,  NKHK. 


Vuui . 


1883  . 
lUM  . 
1M85  . 
IHW. 
1887. 


Heuia 


Jmi. 


0.33 
1. 31 


O.M 


Feb. 


0. 24 
1.34 


1.3.5 


0.08 


Mar 


Aim 


4.00 

0.25 


0.76 


1.07 


3.8U 
2.50 


0.88 
2.02 


2.90 


2.00 


3.93 
4.00 


3.00 


4.00 


4.00 


1.95       2  07 


Oot. 

0.33 


12« 


4.80 


Dm.  ,Aui. 


0.«' 


JOHNSON,  NEI3R, 


0.56 

«.  55 
3. 71 

5.35 
0.'75 
2.  80 

[0. 40] 
0.50 

T 

1.01 

6.66 

16.20 

4.46 

o.sa 

1.26 

4. 15 

0.20 

[36.  mi 



3».«8 

0.45 

0.60 

1.00 

2.97 

0.65 

16.20 

4.46 

0.00 

1.25 

4.15 

0.60 

0.26 

FALLS  CITY,  NEBR. 


1883. 

1884  . 

1885  . 

1886  . 
1B87. 
1888. 
1889. 
1880. 


Means 


1.38 
14.07) 
1.45 
1.37 
.  4  70 
6.45 
5.01 

1.42 
2.00 
3. 10 
S.2G 
4.76 
0.5S 
1.12 

6.2» 

2.27 
3.71 
3.26 
2.04 
1.71 
2.14 

l.Ot 

1.00 
O.SO 
1.30 
0.08 
1.93 
0.76 

0.65 
0.81 
(3.50) 
0.71 
0.9S 
1. 51 
0.25 

0.30 

2.78 

0. 3U 
2.75 
0.85 
2.U0 
0.  5j 

2.78 
4.  32 
.3.01 
1.2!» 
1.97 
2.  95 

1.S2 

3.95 

7.01 

0.68 

[29. 03] 

0. 85 

1.92 
1.06 
0.20 

2.52 
[5. 00) 
6.58 
0.55 

7.87 

(4.00) 
4.22 

3. 92 

0.28 
2. 10 
2.78 
5.37 

0.86 
1.31 

0.79 
0.00 

131.811 
(28.02) 
31.78 
30.03 

1.05 

0.U8 

1.70 

2.72 

4.43 

4. 70  1     3. 50 

3. 85 

2.61 

3.03 

1.00 

0.73 

29  91 

MONUMENT,  KANS. 


1885 

1886  . 

1887  . 

1888  . 

1889  . 

1890  . 


Heaos 


0.18 
0.15 
0.26 
0.06 
a  75 


0.28 


0.74 
0.04 
0.45 

1.60 
0. 55 
0,  20 

0.60 


0.28 
0.85 
U.OO 
0.75 
0.80 


0.54 


3.62 
3.  35 
3.06 
3.50 
2.20 


3.33 


1.73 
0.85 
3.00 
1.80 
3.10 


2.08 


5.61 
1 3. 30) 

2.  sr, 

2.40 
£80 


3.33 


4.55 
1.45 
4.0.". 
1.50 
1.60 


2.63 


2. 70 
[2.69] 
2.  S-S 
1.70 
4.00 


1.54 
0.48 
1.S3 
0.00 
1.20 


0.95 


2.10 
0.05 

afio 

LFO 
1.55 


1.20 


0.88 
0. 02 
0.40 
0.50 
0.06 


0.  49 


(0. 10) 


a2o 

0.00 


a  10 


[13  28] 


16.81 
19.20 


18.22 


ALLISON.  KANS. 


1883  . 

1884  . 

1885  . 
1886 

1887  . 

1888  . 
1889. 
1890  . 


Mmds 


0.24 

3.22 
2. 50 
0.20 
0.12 
1.82 
0.54 


1.23 


0.71 


2.81 
0.68 
1.62 
T 

1.42 
1.45 
0.05 


1.19 


1.90 

2.  22 
4.84 
3.29 

3.  '.:9 
1.  94 


2.91 


9.04 
1.60 
1.96 
1.16 
6.94 
3.32 


4.00 


2.34 
2.  CI 
6.  39 
2. 27 
1.06 
2.95 


2.94 


6.64 
4. 01 
4.72 
2.92 
2.61 
6.34 


451 


3.  14 
2.05 
1.13 
5.05 
1.90 
1.66 


2.40 


0.65 
1.90 
1. 18 
4.65 
0.36 
1. 70 


1.75 


1.52 
1.50 
2.31 
0. 12 
0.60 
1.08 
2. 00 


0.00 
0. 13 
0.52 
1.05 
0.25 
0.21 
0.41 


1.29  0.37 


BUFFALO  PARK,  KANS. 


0.10 
2.45 

0.20 

0.64 

0. 10 
0  90 

0.41 

[2.20] 

1.50 
0.40 
[2.50] 
1.40 

1.00 

1.97 

&60 

2.45 

2.65 

0.  r>5 

2.00 
0.00 

2.95 
1.US 
0.11 

1.33 

fa  50) 

1. 15 

T 

0.25 
0.30 

LIS 
0.12 
(0.601 
0. 16 
0.00 

(23.m) 

[21.69) 

0.00 

1.50 

3.08 
0.66 
2.81 

3.80 
3.86 
2.27 

8..'i0 
0.83 

0.60 

... 

0.92 

0.56 

0.20 

1.85 

1.36 

2.13 

4. 10 

3.93 

1.30 

1.36 

0. 44 

O.bO 

18.35 

BELLEVILLE,  KANS. 


1872  . 
1873 
1874  . 
1875. 
1876  . 


(0.81) 
0.49 
T 


0.50 
10.  Ml 
(0.54  I 


0.90  1 

2.40 

S.50 

0.10 

.■).  04 

a  01 

tl-f«] 

3.  30 

3.80 

2.60 

2.90 

6.40  1 

2.30 

3.70 

1.58 
6.60 
3.  70 
3.70 
6.30 


36 
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iSlateiJtc  ni  ■■^howDu/  Lln  pin  tpilalioii  in  luvlux  ami  uitaili  cdUis — (Joutiuiiod. 
BELLEVILLE,  KAN8.— Coutiuued. 


•i*n. 

fob. 

Apr. 

May. 

June. 

Joi 

Oct. 

Mov. 

Deo. 

Aannsl. 

1H77  .  . . 

6.20 
1.  80 

4.fO 
2.1)0 
1.G8 
6.65 
6.09 
1.98 

1.00 

LOO 

4.  Hi 
2.4« 

3.70 

1x78  

0.00 

1.30 

1.60 



0.92 
0.23 

"(i.  56' 

1.64 
6.19 

4.23 

1.  « 
0.03 

U.  f  8 
I0.3K] 
0.00 

"  o.'cio' 

0.35 
T 

126.051 

[m  

(o.sii 

U.  80 

[0.40] 

o.ao 

i.  <i» 

0. 7:! 

C.42 

1889  ...  

0. 

&03 

M.aii. 

0.  Hi 

(1.  r.- 

2  U 

4.49 

4.01 

Ou 

:i.  v2 

3.73 

1.  05 

U.38 

0.77 

26.97 

CONCOliJJLV,  KANS. 

1-  -.1 

imi  

2.63 
4.06 

6.08 
8.b8 
5.65 

■  1. 12 
3. 20 
».  13 
4.22 
2.46 

4.90 
8.  4» 

2.36 
1.R5 
8.20 

1.43 
2.46 
3.88 
4.97 
4.UU 

3.63 
8.80 
3.62 
1.00 
l.JW 

2.46 
1.25 
0.05 
1.43 
1.90 

0. 61 
1.20 
l.IO 
0.58 
1.62 

0.43 
0.56 
0.63 
0.2* 

&01 

0,  88 

1 1 

3.89 

I.OS 
0.6.1 
3. 48 

28.24 

25.  2« 

24 
:j4.  47 

Moann 

I  71 

2.37 

4.00 

183 

4.18 

3.68 

2.  79 

1.  CO 

1.  nj 

0.37 

26.61 

AVATERVILLB,  KANS. 

1877  ... 
1K78  .. 

1879   



11.  J5 
!  (II 

1  . 1 
S.  hii 
1.41 

6.42 
3.82 
1.97 
4.70 

3.10 
4.70 
6.14 
8. 86 

5.37 
1..S6 
2.04 
(.■1.  05| 
3.  24 

2.06 
0.43 

6. 82 
[2.U0I 
.  0.45 

1.95 

o.as 

0.63 
(1. 17) 

1  81 

1.41 

•i 

1.  15 
4.0-J 
8.GU 

3.10 
B.TD 

2.06 

0.  39 
6.21 
6. 8  J 

37.  43 
43.90 
(34.07) 

.24, 

4.61 

7.48 

3.98 

4.20 

3.05 

2.66 

1.17 

30.13 

VOW  KILEY,  KANS. 


1H53  . 

1854  . 

1855  . 
186G 

1857  . 

1858  . 
1859. 
1.460. 
18(il 
l.-i  ■ 
1,-' 
l-' 

I,- 
1- 


... 

1882  . . . - 

1883  .... 
1864  .... 
1886.... 
1880  .... 
1H«7  . . . . 
18S8  ... 
18».... 
1»W  .... 


2.71 
0.01 

0.55 
0.00 

0.00 

0.94 

1.8(i 

4.  55 

4. 35 

1.  10 

0.00 

1.65 

1.H5 

0.02 

16.93 

0.61 

0.26 

0.  51 

0.63 

3.93 

5.0U 

2.15 

4.30 

6.82 

0.00 

1.80 

0.40 

26.25 

0.  (17 

0.84 

0.68 

'1.48 

1.94 

4.55 

8. 40 

'4.90 

1.10 

1.90 

1.90 

1.03 

24.  B( 

o.u:i 

3.57 

a  35 

(1.81 

O.Ol 

1.20 

0.20 

4. 37 

3.00 

1.26 

1.39 

0.20 

17.98 

1.24 

0.05 

1.92 

:i.  7.'i 

.■1.29 

5.30 

4.00 

4. 10 

1.06 

4.51 

0.74 

0.  75 

31.97 

0. 16 

1.27 

(1.  '.(7 

5.70 

1.96 

1.  45 

5.84 

1.17 

1.39 

0.  77 

0.00 

23. 47 

2.  17 

0.00 

0. 13 

1.16 

3.04 

1.17 

1.82 

2.21 

0.23 

2.47 

0.26 

15.36 

1  06 

n  w) 

1.2( 

4.94 

6. 75 

6. 48 

1.50 

6.30 

1.42 

0.49 

0.55 

31.68 

1  " ; 

1.78 

2.92 

1.89 

2r65 

1.75 

1.35 

1.62 

20. 01 

4.06 

6.62 

.5.71 

0.83 

0.C7 

1.21 

2.62 

28.88 

I  H8 

2.  28 

2.44 

2.15 
1.00 
7. 13 
6.64 

0.16 
2.92 
0.34 

0. 

1.40 
0.00 
0.94 

0.63 

0.00 
0. 47 
2.38 
0.06 

[14.  30] 
21.17 

(28.061 
30.25 

('  IjC 

2.2» 

1  i\i 

1  .,M 

u.  7'J 

2.  lit, 

1 .  I'J 

0. 1.., 

2.18 

2.28 

L79 

'1.13 

24.33 

1.41 

2.06 

1.56 

6.48 

6.  8^ 

8. 10 

8.  46 

0.43 

1.83 

2.97 

31.  83 

o.«o 

0.70 

0.  44 

1.68 

1.11 

1.74 

5.24 

5.48 

6.  17 

0.  07 

1.86 

23.99 

2  (16 

0.  DO 

3.  02 

4.93 

1.  10 

7.  38 

4.11 

0.79 

0.93 

4.71 

0.32 

32.19 

0.69 

1.41 

1.  ;i6 

4.06 

2.  08 

7.19 

4.83 

6.  74 

2.  .53 

0.00 

0.64 

SI..5S 

0.48 

0. 4:i 

1.40 

4.  79 

7.17 

2.71 

0.90 

1.91 

0.66 

0. 51 

0.44 

22.06 

«  64 

0.31 

1.01 

2.30 

4. 22 

0.30 

0.  43 

4. 18 

0.  01 

1.20 

0.20 

15. 14 

o.su 

•.01 

1.23 

1.70 

2!  45 

3.19 

1.22 

2.30 

0.  r,2 

0. 10 

2.02 

15.49 

»l  )<> 

?  64 

4  15 

3  28 

4.10 

5.30 

13.86 

0.96 

i.ittf 

1..16 

0.03 

37.  39 

I  79 

5. 14 

4.90 

3.46 

1.14 

5.2J 

1.  10 

1.54 

;  49 

5.11 

8.25 

2.31 

2.30 

0. 0(1 

0.12 

0.25 

1;' 

.  00 

9.  «iS 

3.05 

0.40 

3.36 

1.  17 

8. 37 

0.56 

(1. 

(1.  110 

1'.  ..J 

u.  0^ 

3.45 

2.  89 

2.39 

10.20 

■4.95 

2.99 

1.86 

0  10 

31/.  24 

0.47 

2.25 

0.  '.'3 

l.Gt 

5.07 

4.99 

2.41 

0.  76 

5. 27 

4. 19 

1.42 

0.20 

28.87 

0  13 

0.46 

0.10 

3.49 

8.20 

2.72 

7.86 

0. 16 

0. 42 

2.23 

0.60 

0.08 

21.  44 

0.78 

a64 

3. 14 

3.02 

7.1« 

4.36 

1.30 

0.74 

0.  08 

0. 00 

0.  00 

22.  02 

10.  .101 

1.51 

2. 14 

2.00 

2.96 

2.62 

.5. 47 

3.40 

1.  7d 

0.50 

0.20 

[2:i.  or,) 
124. :«) 

0.42 

0.  u« 

4.20 

6.48 

1.18 

fi.55 

0.86 

3.90 

0.80 

0.  U 

(0.  .50) 

ti.  ..to 

a  30 

1.  05 

2.  (58 

3. 10 

2.98 

2.46 

1.38 

0.  32 

1.74 

0.80 

0.62 

18.01 

0.  U 

o.:<« 

0.  "0 

1.64 

3.26 

3.55 

2.  to 

.  5.12 

4.75 

2.06 

0.  30 

0.64 

24.32 

0.26 

1.68 

1.62 

1.60  • 

1.58 

4. 17. 

3. 56 

S.6« 

2.10 

0.90 

0.20 

.  0.62 

23.94 

l.U 

0. 21 

2.87 

2.03 

6.46 

1.52 

6.92 

4,00 

1.  73 

2. 13 

1.60 

T 

30.47 

2. 12 

0.31 

0.04 

'  25 

3.87 

3.77 

3.62 

2.93 

1.69 

1.28 

0.76 

25.37 

OREGON,  MO. 


1853  . 


6.75 

8.50 

2.46 

1.75 

2.00 

1.65 

.:  (u 

;:.  lu 

4.00 

6.35 

6. 00 

2. 10 

1.80 

1.80 

1.95 

I.U5 

3.05 

3.  50 

3.30 

6.10 

3.30 

3.25 

3.05 

1.15 

J  40 

8.  35 

7.00 

6.65 

2. 10 

0.95 

2.50 

2.05 

1.55 

1  !.  (35 

6.70 

4.75 

4.45 

2.90 

1.15 

1.  80 

1.15 

CLIMATE  OF  NE]}RA8KA-  37 
Statement  showing  the  precipitation  in  inches  and  hundredths — Contiiiaed* 


OREGON,  MO.  -Continiiwl. 


_ 

xOAT. 

■ 

Mat. 

A  jir. 

May. 

,1  IIIM 

I  111', 

\  nff. 

8opt. 

I  1.  r 

▲Miuml. 

i«oo  

1.55 

I.  .'10 

0.20 

O.flO 

3.25 

4. 

2.  1  1 

2.40 

2.85 

0.  'i.  , 

1 . 

2.  ill 

2».12 

1801  

5.20 

1.75 

1.70 

1.  20 

7.  30 

7.«i 

3. 95 

3.85 

3.40 

8.05 

1.00 

1.25 

41.00 

2.28 

1.15 

2.  47 

6. 05 

4.  50 

,  0.05 

2.  55 

S.30 

3.60 

2.  6« 

1. 10 

1.85 

:vi.30 

l.OU 

2.21 

1.  10 

2.93 

3.4H 

5.  55 

4.  (10 

ft.  75 

1.  70 

2.00 

3.30 

3,  «5 

37.47 

1.17 

0.  U 

2.67 

3.11 

3.  53 

1.35 

2. 60 

6.05 

4.55 

2. 08 

2  05 

0.  92 

■fUl.  22 

0.50 

3. 39 

1.61 

6.70 

2.  30 

9.00 

6.  mi 

7.70 

2.  f.O 

1.45 

«.70 

1.80 

4.3  4.1 

3. 81 

1.01 

1.  .')2 

3.  37 

4  43 

5.75 

3.90 

3.26 

7.61 

2.  88 

1.00 

4.99 

1    42.  «l 

1847  

2.08 

4.80 

2.90 

2. 48 

5.84 

4. 10 

12. 24 

2.95 

3.  20 

2.  10 

0.40 

1.40 

1  4t.S3 

1. 00 

1..W 

3.  60 

3.43 

3.  .lO 

3.51 

4.  22 

.3.02 

2.  87 

1.68 

3.  O.'i 

2.  17 

,  33.60 

2.06 

2.  51 

1. 28 

a.  31 

4.  42 

7.40 

5  74 

6.90 

3. 28 

1.  24 

1.49- 

1.  46 

1  41.18 

l.tO 

O.OB 

2.  30 

1.90 

2.70 

1.27 

0.76 

8.44 

4.20 

6.14 

0.35 

0.45 

1    29.  G3 

1.27 

3.11 

0..'i6 

2. 14 

2.13 

2.  30 

4.50 

3.40 

1.  13 

2.  4' 

3.16 

2.42 

28.  Si 

1  BIO 

0.  *20 

0.  (»7 

2.  63 

3. 85 

0.  .no 

3.  84 

n  71 

3.  97 

3.  55 

2. 4' 

0.  26 

1.11 

35.  75 

2.76 

0.  29 

0.76 

i.15 

3.  79 

3.  33 

2  18 

2.  OS 

3.18 

0.  7ft 

1.13 

3.00 

27.41 

1874  

1.86 

1.  10 

2.  38 

2.  85 

2.  .19 

5.49 

2.  73 

1.86 

6. 15 

1.47 

2.83 

1.22 

32.  33 

0.  .I.'i 

2.  25 

1.80 

1.31 

2.14 

6. 13 

G.  45 

4.08 

3.  ,58 

1.42 

0.18 

2.51 

32.30 

0.72 

0.48 

.-i.  35 

4.  61 

5.25 

4.  .30 

4.  70 

6.04 

2.62 

4.02 

3. 18 

0. 16 

41.  42 

1877  

1.  ."iO 

l.Ol 

2.00 

7.  32 

5.20 

5. 00 

2.  4.-. 

5.36 

(2.  0(1) 

4.54 

1.88 

2.09 

141.34) 

I87fl  „  

1.58 

.  1.3C 

1.84 

2.  65 

3.46 

4.82 

7.  IH 

0.84 

3.  59 

3.  U7 

0.87 

2.19 

.  :a40 

'1.20 

0.  48 

0.52 

3.30 

.3.00 

6.95 

G.  08 

1.70 

3.  11 

2.49 

7.81 

1.37 

39. 0« 

18K0  

1.58 

0.61 

0.  79 

2.  91! 

5.  52 

3. 70 

4.  HI 

6.61 

2.80 

1.89 

1.66 

1.1« 

34.18 

1.14 

5.  25 

2.34 

2.  r,7 

6.14 

5.28 

1.22 

2. 66 

4.49 

0.27 

3.32 

1.30 

41.98 

1882  

0.71 

0.  SO 

1.82 

5.  80 

3.  .52 

4.  01 

4.  64 

0.07 

0.74 

0.33 

2.03 

1.58 

.  32.74 

1. 70 

3.34 

■  0.72 

3.31 

4.  70 

14.94 

5.  05 

1.59 

2.15 

6.  .50 

1.08 

0.84 

46.91 

1.45 

1.08 

2. 34 

3. 70 

.5.  18 

S.40 

6.  35 

.S.63 

4.01 

3.20 

0.72 

1.60 

38.87 

1.70 

1.57 

0.40 

B.77 

1.90 

4.34 

2.87 

0.82 

3.62 

5.  18 

0.48 

0.92 

29. 57 

3.03 

0.S8 

2.  71 

8.23 

2.  5H 

4.34 

0.  L'O 

2.00 

3.Gli 

5.41 

1.29 

0. 81 

30.  W 

1.42 

4.48 

1.48 

2.  IS 

3'.  06 

3.  08 

1.65 

5.31 

4.07 

1.85 

0. 95 

1.91 

3.1. 21 

1.33 

2.26 

4.  08 

1.05 

[.5.14] 

3.51 

5.  76 

.5.  91 

1.24 

2.03 

2  75 

1.54 

1.37.  SO) 

1.53 

1.  45 

0.50 

1.99 

6.26 

3. 81 

.  4.52 

f2iOOJ 

3.13 

1.35 

(2.401 

0. 10 

28.04] 

1890  .V  

■  8,53 

1.40 

1.32 





........ 

! 

1.69 

1.97 

3.  1(5 

4.  4'.' 

4.  KS- 

4..')0 

4.  U 

3.15 

2.86 

1.65 

1.65 

?.r,,  38 

ATCHISON',  KANS. 


1866   

1867  

1868  

1869  , 

1870   

1871  ?  , 

1872  

1873  

1874,  "... 

1875T.^...., 

1878  ..4. 

1884   

1885  >. 

1886  V. 

li 

Mean*. 


2. 02 
0.  73 
2.70 
0.60 
1.10 
0.20 
3.35 
2.80 

[0.251 
1.36 

(1.60] 
1.27 
1.54 


1.49 


1.40 
12.10 
0.25 
1.65 
[2.00] 
2.40 
1.25 
0.  80 
1.08 
1.80 
0. 10 
0.31 
0.91 


2.00 


4.73 
|2.  .33] 
0.95 
2. 15 
1.20 
2.20 
0.  80 
3.90 
1.86 
6.41 
2.  57 
0.25 
0. 95 


.33 


5.40 
7.10 
4.22 
1,75 
1.90 
4. 75 
6.00 
3.35 
2.30 
7.64 
5.47 
5.30 
2.22 


4.42 


4.75 
9.45 
4.  60 
3.30 
4. 10 
8.90 
7.  45 
2.  45 
2.  85 
5.80 
2.60 
3.10 
1.72 


4.70 


4.75 
5.40 
7. 75 
3.05 
3.60 

4.  00 
2.  80 
8.  35 

5.  9') 
7.00 
.5.  75 
5.20 
3.05 

5.13 


3.  60 
3.45 
8.  85 
2.05 
6.40 
8.20 
2.15 
1.85 
9. 45 
3.45 
5.50 
3.  77 
0.12 


4.53 


a' CO 
6.40 
4.25 
13.10 
2.90 
4.80 
J.  07 
3. 62 
[3.60] 
5,35 
4.20 
4.05 
1.76 


1.75 
7.  .30 
3.40 
4.20. 
1.10 
4.10 
2.65 
6. 35 
[2.00] 
3.  25 
5.90 
4.60 
3.07 


4.24 


3.82 


1.40 

8.  80 
2.00 


4.60 
3  80 
2.20 
1.10 
1.70 
1.60 
2.16 
8.75 


8. 59 


4.40 
0.10 
8.  40 
2.20 
0.65 
4.  Ort 
0.03 
1.45 
3.41 
0.  47 
1.89 
1.30 
1.07 


2.26 


4.40 
0.40 
2.20 
1.65 
0.73 
1.65 
1.87 
6.05 
(l.l"l 
2.35 
0. 08 
0.90 
1.10 


1.8«t 


41.00 
|fil.81] 

44.22 
1 42.  68] 

34.95 

44.09 

36.77 
139.  36] 
[34  57] 

43.93 
[39. 00] 

34.37 


40.39 


HOLTON,  KANS. 


1867 
1868  . 
1870  . 
1871 . 
1872. 
1873. 
1874. 

1875  . 

1876  . 
1878  . 
187P  . 
1880, 
1881  . 
1882. 
1833. 
1881  . 
1885  . 


Mtona . 


0..50 

0.  75 

1.  00 
0.50 
1.60 

-3.37 
0.26 
1.00 

(2. 00] 
1.00 
0.62 
1.12 

0.  62 
1.81 

1.  12 
3. 00 

1.20 


0.28 
(1.69) 
1.07 
1.22 
0..50 
2.12 
2. 50 
0. 25 
1.88 
0.19 
0.50 
7.  .50 
1.12 
2.38 
2.12 


1.69 


[2. 

35] 

1. 

12 

2. 

87 

0 

70 

58 

2 

08 

7. 

90 

2. 

31 

0 

19 

1 

50 

2 

50 

2. 

25 

0. 

40 

4 

75 

0. 

69 

2.35 

■■12. 00 

•m  

0.T1 

[2.  93] 

3.48 

1.19 

1.00 

11.25 

5.66 

8.56 

0.50 

0.42 

[39.13) 

2.  00 

3.25 

4.75 

7. 37 

2.87 

.  LOO 

3.55 

^3103 

0.45 

31.46 

4.00 

9.99 

3.00 

a6i 

.  6.88 

3.61 

3.50 

'-0.00 

1.80 

6.00 

15.  .541 

3.75 

1.75 

-  1.87 

1.87 

1.37 

1.12 

5.29 

[3?!^] 

2.  70 

2.50 

8.75 

4.  47 

0.38 

4.38 

0.13 

4  .  .50 

1.20 

32.08 

1.18 

3.62 

4.25 

6.25 

6.85 

1.13 

1.50 

0. 13 

2.06 

31.80 

5. 25 

6.  50 

6. 75 

4.78 

7,25 

2.50 

5.38 

6.50 

5.62 

2.62 

3.75 

1.2."> 

0.72 

3.16 

(37. 69] 

3.  .38 

2. 38 

8.25 

3.75 

0.50 

3.50 

1.38 

7.62 

0.88 

X\.  02 

1.00 

4.62 

3.12 

3.  12 

8.00 

1.38 

1.75 

1.00 

0.62 

27.23 

1.25 

4. 38 

4.50 

2.  00 

O.SO 

4.  .50 

6.  .50 

1.50 

0.8ri 

37.  13 

3.12 

4.88 

2.62 

6.06 

T 

l.Oo 

2.88 

0.73 

0.62 

25  92 

2. 75 

6.38 

».12 

5.36 

2.63 

0.88 

».38 

0.  38 

0.50 

41.99 

3.12 

1.38 

2.93 

5.  35 

4.73 

4. 47 

Jin 

2.67 

3.45 

1.74 

1.43 

35.98 

TOPEKA,  KANS. 


1878. 
1879. 
1880. 
1881. 
1882. 
1883. 


*1. 10 

•0.50 

0. 15 

5.17 

8.55 

.5.90 

3.92 

0.  SI 

♦1.05 

0.68 

1.76 

1.40 

3.58 

5.t<3 

3  00 

».lt 

0.60 

3.  .30 

1. 34 

1.08 

3.81 

5.84 

0.85 

0. 72 

0.67 

0.62 

1.19 

3.43 

4. 49 

3.88 

4.02 

0.54 

0.50 

3. 10 

0.81 

1.60 

6.43 

7.05 

B.52 

4. 17 

1.86 
3.59 
2.74 
0.70 
0.88 


0.59 
2.45 
3.03 
4.65 
3.02 
6. 14 


1.S4 

7.21 
1.76 
1.70 
1.37 

0 


1.66 

2.  15 

34.46 

0.35 

35.23 

0.40 

27.63 

0.70 

24.  53 

ii 

*  Record  incomplete. 
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CLIMATE  OP  NEBRASKA. 


Statement  showing  (he  precipitation  in  inches  and  hundredths—CoTitinvied, 
TOPEKA,  KANS.— Continued. 


Tear. 


1884   

1885   

1886   

1887   

1888.....  .., 

1889   .. 

1890  

Means 


Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

Jane. 

July. 

Ang. 

Sept. 

Oct. 

Kov. 

Dec. 

Annaal. 

0.05 

2.88 

3.19 

4.38 

S.Sl 

5.18 

5.37 

5.36 

6.88 

2.37' 

1.28 

1.62 

42.6! 

1.84 

1.83 

1.02 

S.30 

4.  22 

2. 37 

3.41 

4. 83 

4.63 

2. 40 

0.8« 

0.95 

32.05 

1.36 

0.-42 

1.84 

1.74 

3.  00 

4.  o:i 

1.31 

3.03 

1.8>' 

2.71 

0.65 

0.83 

22.  74 

1.87 

1.72 

1.31 

2.53 

2.03 

•9.  57 

1.06 

6.39 

4.67 

3.39 

1.51 

0.  SO 

35.94 

0.72 

1.43 

3.21 

1.36 

0.87 

9.  14 

3.00 

7. 23 

0.  .57 

2.39 

2.91 

1.13 

33.96 

0.63 

1.84 

2.03 

2.80 

6.08 

8. 08 

8.11 

6.48 

4.28 

1.34 

2.15 

0.05 

8a9< 

2.54 

0.44 

0. 35 

3.70 

1.13 

1.50 

1.62 

2.80 

3.  78 

5.62 

4  31 

2.96 

2.  87 

1.95 

0.92 

88.12 

*  Signal-aerrice  records  began  Jane  1, 1887. 
LEAVENWORTH,  KANS. 


1870  . 
1871 . 

1872  . 

1873  . 

1874  . 

1875  . 

1876  . 

1877  . 

1878  . 

1879  . 

1880  . 

1881  . 

1882  . 

1883  . 

1884  . 
188,5  . 

1886  . 

1887  . 

1888  . 

1889  . 

1890  . 


Means 


0.62 

0.00 

1.85 

2. 17 

6.16 

1.95 

8.12 

9.21 

4.60 

9.  85 

0.76 

0.65 

40.94 

2. 47 

2.89 

1.66 

2.80 

5.03 

6. 10 

5.20 

4.70 

1. 18 

4.24  3.94 
2.06  i  0.06 

0. 73 

40.84 

0.13 

0.87 

1.95 

3.  o:i 

7.91 

4. 75 

9.92 

6.66 

4.22 

43.50 

:i.  02 

1.03 

1.76 

5.07 

5.48 

3.15 

2.04 

2.40 

3.6t 

1.56 

0  89 

5.24 

35.27 

3.14 

1.49 

3.05 

2.  80 

1.00 

4. 96 

3.23 

1.74 

5.60 

1.  49 

8.46 

1.3S 

33.  81 

0.83 

1.25 

2.50 

1.67 

3.  53 

3. «.') 

8.82 

3.73 

1.97 

0.  72 

0.39 

2.60 

31.26 

1.42 

0.20 

5. 78 

7.66 

6.78 

.'>.  71 

4.01 

3.40 

3.66 

2.  7i» 

2.87 

0.  31 

44.  48 

0.73 

0.50 

4.39 

7. 14 

&87 

10,00 

5.34 

2.85 

1.06 

4.87 

2.44 

3. 18 

62.  U6 

2.  .34 

2.94 

2. 35 

2.80 

5.28 

15.27 

3.  08 

■3.31 

2.64 

1. 14 

1.76 

2.16 

35.15 

1. 16 

0.54 

U.32 

3.57 

3.04 

9.90 

4.  09 

0.  18 

3.41 

4.25 

7.86 

2.34 

41.55 

2.00 

1.40 

2,22 

1.38 

5.01 

1.69 

6.86 

7.06 

2.78 

3  69 

2.40 

0.  40 

36.89 

0.44 

4^84 

2.21 

1.80 

3.65 

i27 

1.72 

2.74 

6.89 

5.73 

3.42 

1.  18 

39.  95 

0.83 

t.l7 

1. 15 

4.15 

2.53 

5.06 

3.  44 

0.83 

0.96 

2.86 

1.87 

1.  13 

25.97 

0.75 

2.92 

1.06 

0.  97 

7.33 

10.84 

3.  58 

1.95 

1..57 

8. 31 

2.02 

0. 65 

41.94 

0.97 

1. 42 

».  70 

4.  74 

4.  79 

3. 33 

9.41 

4.  ar. 

5.38 

3.41 

l.«2 

1.48 

44. 72 

1.47 

0.87 

0.31 

6.63 

5.89 

4.00 

4.56 

5.20 

7.66 

4.23 

1.8S 

0.97 

43.64 

1.60 

0. 01 

1.  35 

1.47 

4.71 

4.  g;i 

0.55 

0.  73 

2.75 

1.80 

1.10 

0.65 

22.25 

1.27 

1.94 

1.  59 

1.99 

3.  07 

6.43 

1.36 

7.  U 

5.73 

3. 87 

1.  14 

2.  55 

87.05 

0.93 

1.24 

4.55 

2.  82 

7.  70 

7.77 

4.  87 

9.32 

O.M 

2.60 

3.50 

1.  57 

47.21 

1.06 

2.50 

1.32 

2.80 

8.90 

3. 01 

3.02 

7.09 

6.73 

1.59 

2.77 

0.08 

40.98 

1.27 

0.54 

1.00 

1.33 

1.49 

2.19 

3.88 

5.40 

S.36 

4. 40 

4.24 

3.65 

3.55 

2.30 

1.58 

38.87 

WALLACE  AND  FORT  WALLACE,  KANS. 


0.17 

0.00 

0. 

00 

1.87 

0.54 

0.80 

4.32 

1 

14 

8.18 

2,87 

0.00 

0.13 

1,5, 02 

0.03 

0.08 

0. 

08 

3.51 

2.76 

3.07 

2.05 

1. 

67 

2.  40 

(1.00] 

0.40 

10.  30J 

[17,8,5] 

1. 22 

(0.  30] 

(« 

00) 

2.  .55 

4.  19 

1.00 

.5. 45 

1. 

31 

0.25 

2,05 

(0.00) 

[0.  3(lJ 

[18,62] 

0.03 

o.ort 

0 

00 

0.  30 

2.  02 

0. 10 

1.58 

1. 

26 

0.21 

0.30 

0.01 

0,  07 

6.81 

0.U9 

0.68 

<l. 

20 

0.50 

3.31 

0. 19 

l.OU 

0 

13 

4.  32 

1.92 

U.06 

0,.58 

13.58 

[0. 15) 

0.51 

•0 

53 

1..53 

2.72 

0.64 

5.11 

1 

79 

2,61 

0.24 

0.20 

.ft  07 

[16.13] 

1876  

0.  25 

0.15 

1 

09 

1.00 

9.51 

0.26 

1.36 

1. 

6» 

0,15 

0.22 

0.9t 

0.36 

10.  98 

1877   

0.41 

0.61 

0. 

.W 

2.05 

2.  ,57 

1.86 

0.07 

1. 

52 

1.30 

.  1.09 

0.  U6 

2.15 

14.  22 

1878  

0.80 

0. 13 

1 

48 

0.44 

1.65 

6.42 

.3.26 

1 

00 

2.53 

0.28 

1.25 

0.76 

20.  00 

1879   

0.45 

0.36 

0 

00 

0.  75 

2,44 

1.08 

7. 01 

2 

24 

0,97 

0.00 

1.26 

0.02 

16,  .58 

1880   

0.  01 

0.00 

0 

02 

0.65 

5.  .59 

a  94 

12.59 

2 

75 

1.37 

1.  96 

0,  10 

0.02 

34.  00 

1881  

0.19 

0.45 

0. 

42 

0.45 

0,62 

0.69 

1. 19 

1. 

50 

2.50 

0.35 

[0,75] 

0.01 

(9.12) 

1882   

0.20 

1.00 

0 

00 

1. 11 

1885   

0.06 

0.70 

0 

12 

2.42 

3.14 

5.58 

2.30 

2.38 

1.32 

1. 02 

0.80 

L17 

21.01 

1886   

0.06 

0 

02 

2.61 

4. 

42 

1.46 

0.64 

0.07 

0.21 

O.04 

18S9  

0.51 

0.23 

1 

72 

1.29 

1. 27 

3.40 

2.17 

2. 

50 

0.05 

1.26 

0.16 

0.00 

14.56 

0.06 

0. 17 

0. 

00 

0.28 

0.34 

0. 

37 

•  1.36 

3.09 

2.43 

3.47 

1. 

82 

1.64 

Ji.Ol 

0.4A 

0. 40 

16.65 

'  Incomplete. 
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Appendix  No.  3. 

mean  monthly  and  annual  temperature  for  six  stations  in  south  dakota,  one  in 
minnesota,  six  in  iowa,  one  in  missouri,  ten  in  kansas,  four  in  colorado,  tffo  in 
wyoming  and  eighty-three  in  nebraska. 

The  remarks  on  Appendix  No.  2,  with  reference  to  iutor]>ol!i.te(l  values,  apply  also  to  the  brackcte<l  Hgnres  iu  the 
temperature  tables. 

Note. — Temperature  and  rain-falldata  for  the  jear  1837  from  Ashland,  De  Witt,  Dawson,  Falls  City,  Mindeu,  Mis- 
sion Creek,  Ogallala,  Nebraska  City,  Ravenna,  Ked  Willow,  8ar<reiit,  StroinsbnrKh,  Syracuse,  Weeping  Water,  West 
Hill,  and  York,  Nebr.,  were  not  compiled  in  time  to  be  used  in  the  preparation  of  Charts  Nos.  0  to  10,  inclusive. 

RAPID  CITY,  S.  DAK. 


Tear. 

Jdi). 

Feb. 

Apr. 

May. 

Juno. 

Jnly. 

Aujt. 

Sept. 

Oet 

Nov. 

AonosL 

35.1 

36  8 
35.  .t 
24.9 
39.8 
33.4 

46.2 

40.  4 

41.  6 
41).  6 
49.8 

69.7 

DO.  6 
47.9 
4%  4 
542 

67.4 

62.8 
58. 1 
63.9 
64.6 

73.0 

69.  C 

73.6 

72.  7 



58.8 
6:).  1 

46.3 

50.5 

33.8 
SI.  7 

■ 

82.9 
26.4 

1883  

24.9 

12.9 
10.7 
22.8 
12.8 

33.0 
16.4 
28.5 
21.0 

22.5 

46.9 

1890   

71.2 
69.3 

06.2 
72.0 

61. 8 
58.2 

44.4 

51.4 

31.0 
32.8 

98.6 
3&2 

44.2 
47.4 

16.8 

24.3 

34.2 

45.5  1  52.0 

63.4 

70.9 

71.1 

• 

60.6 

48.2 

32.3 

80.9 

45.8 

FORT  HALE,  S.  DAK. 


13.4 

15.8 

30. 1 

51.0 

61.  G 

70.  2 

71.8 

73.8 

61.6 

57.1 

31.5 

3.8 

45.6 

1880   

24.5 

24.8 

26.3 

40.  3 

65.  9 

69.6 

76.5 

73.1 

60.  7 

45.5 

23.6 

10.1 

45.4 

18«1  

0.7 

11.6 

21.3 

41.3 

60.3 

71.7 

76.0 

70.3 

58.7 

46.8 

30.2 

28.6 

44.1 

188J  

19.5 

26.8 

32.7 

40.6 

iiS  1 

Of.  6 

71.3 

74.7 

65.5 

5J.4 

32.3 

19.3 

46.9 

1883   

3.8 

12.0 

27.9 

45.5 

52.0 

67.8 

70.0 

69.9 

59.5 

48. 0 

31.8 

£0.  1 

41.9 

1884   

11.5 

6.8 

27.6 

43. 1 

in  ,'>6. 7 

12.2 

16.  3 

28.6 

45.0 

59.6 

69.6 

73.1 

73.6 

61.2 

48.6 

29.  ^ 

16.4 

44.5 

NEW  ULM,  MIljfN. 


1- 

12.1 

23.0 

26 

8 

44.4 

60.8 

72.2 

76. 

5 

73.2 

61.7 

46.8 

31.8 

9.0 

44.9 

1865   

12.9 

21.6 

23 

0 

43.0 

60.8 

71.2 

70 

6 

72.4 

70.6 

50.6 

39.3 

11.4 

45.6 

12.2 

1;  0 

20 

4 

4.5.2 

59.0 

68.3 

78- 

4 

67.7 

57.2 

51.2 

35.4 

18.8 

43.8 

10.0 

14  8 

13 

9 

40.2 

60.8 

69.8 

T.i. 

0 

7.3.9 

63.5 

50.0 

36.8 

16.  rt 

42.8 

3.4 

13.5 

33. 

9 

39.  5 

01.0 

60.4 

79. 

4 

69.6 

56.3 

40.4 

32.1 

15.9 

41.4 

17.2 

16.9 

19 

5 

42.  1 

58.6 

64.4 

70. 

71.2 

61.4 

39. 1 

28.4 

20.9 

42.  .•; 

11.0 

14.8 

22. 

2 

50.0 

63.  8 

71.  7 

74 

7 

66.  7 

65.3 

48.3 

38.8 

20.2 

45.6 

12.5 

19.7 

31 

7 

48.2 

64.  1 

69.1 

71. 

8 

71.6 

61.  2 

49.8 

2.V  « 

9.6 

44.6 

14.0 

19.4 

21. 

2 

47.2 

69. 1 

71.0 

73. 

8 

78.9 

61.8 

61.2 

25.5 

7.7 

4.r6 

6.5 

13.0 

27 

4 

43.7 

57.2 

76.6 

74. 

8 

74.8 

67.8 

44.0 

30. 1 

19.0 

4.17 

13.5 

12.3 

26 

6 

41.4 

66.0 

71.7 

78. 

7 

74.3 

62.6 

50.4 

30.0 

19.9 

46.6 

1875  

1.3 

23. 

5 

41.0 

60.8 

65.4 

74. 

6 

70.0 

61.4 

45.0 

26.5 

25.7 

41.3 

1876  

16.0 

i?!o 

22 

4 

47.4 

82.3 

69.6 

76. 

0 

73.0 

60.5 

45.  0 

27.8 

&8 

43.4 

1877   

8.0 

32.0 

22. 

0 

47.0 

62.7 

66.0 

76. 

1 

74.1 

65.6 

47.7 

31.0 

32.8 

47.1 

1880   

47.0 

21.1 

12.3 

1881  

6.6 

14.2 

25. 

0 

40.7 

66.6 

72.1 

1882   „  

32. 

5 

1887   

42.7 

10.5 

16.2 

24. 

5 

44.1 

60.9 

60.8 

74. 

9 

71.9 

61.8 

47.2 

30.7 

1&4 

44.1 

FORT  RANDALL,  S.  DAK. 


1856  . 

1857  . 

1858  . 
1869  . 
1860. 


  1  

31.0 
31.3 
30.0 
32.7 
32,9 

8.9 
38.1 
19.8 
11.6 
Uw7 

3.4 
28.1 
32.9 
23.4 

14.8 
11.3 
20.7 
29.2 

2a2 
11.8 
33.9 
43.8 

33.  8 
46.6 
40.0 
50.5 

•64.-4 
65.4 
61.6 
63.6 

68.4 

74.1 
70.6 
69.0 

76.4 
77.6 
82.3 
74.5 

73.4  :  63.4 
73.0  63.9 
73. 3       62. 3 
73.6  1  60.6 

48.9 
46.4 
49.5 
53.0 

43.7 
47.3 
46.8 
49.x 

40  CLIMATE  OF  NEBRASKA. 
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FORT  RANDALL,  S.  DAK.— Continued. 


Year. 

Feb. 

Mar. 

Ai)r. 

Hay. 

July. 

** 

Sept, 

Oct. 

Wov. 

Pec. 

AnmiaL 

1  QA1 

11.6 

.  25.9 

30.9 

48.8 

57.9 

74.2 

77.9 

74.2 

■     .  i- 

61.6 

49.1 

82.8 

26.3 

47.6 

1862 

8.9 

14.4 

27.5 

39.1 

62.5 

72.5 

78.0 

74.2 

64.5 

.50.7 

34.4 

30.9 

46.6 

1BA3 

28.0 

21.0 

35.4 

5U.  9 

05.0 

69.9 

75.1 

76.8 

65. 1 

41.2 

34.8 

18.0 

48.0 

1H64 

49.5 

32.9 

31.9 

46.4 

64.0 

76.7 

81.3 

78.2 

66.3 

67.3 

34.9 

15.6 

60.4 

loOD 

20.2 

28.1 

26.2 

43.  0 

63.7 

76.9 

1866 

57.7 

si.  8 

36.6 

2i2 

loD/ 

15.7 

17.4 

9.9 

46.4 

5.5.4 

70.7 

76.fi 

77.5 

64.4 

53.5 

39.  6 

26.7 

46.2 

1868 

8.9 

22.  3 

38.4 

43.9 

62.8 

70.6 

81.5 

72.7 

56.8 

50.4 

34.3 

24.  1 

47  2 

l«t9 

29.2 

26.  5 

:«.o 

46.0 

41.  U 

07.8 

76.1 

72.5 

62.1 

42.4 

82.  8 

26.7 

47.9 

1870 

19  4 

29.4 

24.  8 

51.2 

67.3 

7.5.0 

81.5 

70.6 

64,5 

49.7 

43.0 

23.4 

50.0 

1871 

22.2 

28.4 

sa.  1 

48. 1 

(64. 01 

70. 1 

76.2 

'  74. 3 

66.5 

61.4 

26. 4 

14  8 

148. 91 

1872 

17  1 
i  <•  J. 

tyQ  g 

28  9 

50  2 

61  5 

'v.  u 

75  3 

AP»  ft 

57.7 

lis 

47.9 

1873 

18.0 

24!  4 

37.2 

42^2 

5.5^8 

75.7 

7.5!  2 

77.2 

60.2 

47.1 

36.5 

19.5 

47.4 

187i 

18.4 

22. 1 

31.  C 

44.  C 

07.7 

74.7 

80.9 

77.6 

64.7 

50.7 

32. 1 

26.0 

40.2 

1876 

2. 9 

6.2 

25,8 

42. 6 

62.  2 

67. 1 

72.  6 

70.  3 

02.  8 

60.1 

28.6 

.-10.  2 

*3  4 

1876 

21.1 

23.7 

22.  0 

49.0 

62.7 

U8. 1 

75.1 

74.6 

59.5 

47,0 

30.  0 

16.3 

45.8 

1877 

14.8 

35.3 

29  2 

48.0 

.59.6 

66.  5 

75.1 

73.2 

66.3 

46.9 

33.2 

30.9 

48. 9 

1878 

24.3 

33:1 

44.8 

51.0 

54.8 

67.6 

76.7 

74.8 

61.7 

49.0 

40.  3 

17.6 

49.7 

1879 

18.2* 

19.3 

38.  2 

62. « 

64.  5 

71.4 

73.  B 

T4.5 

62.7 

69.8 

33  8 

7.6 

48.0 

1880 

28.9 

27.3 

30.8 

48.0 

67.5 

70.6 

76.6 

74.8 

03. 1 

47.6 

2'2.« 

3.5 

46.7 

1881 

4.5 

14.  U 

22.9 

41.4 

6.5.8 

71.8 

76.5 

79.9 

61.  3 

48.8 

33.0 

31.6 

46.0 

1882 

23.3 

20.  5 

35.9 

48.  5 

56.4 

69.6 

70.  B 

78.6 

65.0 

53.2 

34.2 

21.1 

48.4 

1883 

6.9 

17.9 

31.0 

49  2 

54.8 

09.6 

73.  I 

72.2 

60.2 

40. 1 

35.  8 

24.0 

45.2 

1884 

14.0 

8.5 

29.8 

45.7 

61.0 

73.1 

72.6 

70.8 

.65.3 

-  54  4 

3.5.  5 

11.6 

45.2 

1885 

9.4 

13.5 

34.0 

50. 1 

50.0 

69.2 

76.5 

67.9 

63.8 

48.4 

36.8 

29.4 

46.6 

1886 

8.0 

26.5 

30.0 

49.  .-> 

64.7 

09  5 

79.8 

75.7 

63.6 

.55. 4 

32.  n 

17.0 

47.7 

1887 

10.0 

23.1 

34.2 

50.9 

65.  1 

76.0 

75. 0 

6&2 

61. » 

40.2 

34.9 

15.4 

46.7 

1888 

A.0 

22.9 

27.6 

51.4 

(54.31 

171.3) 

175.11 

70.0 

60.9 

47.0 

35.2 

27.7 

(46.11 

1889 

20.4 

19.0 

41.0 

55.1 

61  0 

70.8 

74.9 

70.0 

60.5 

61.0 

31.2 

35,1 

49.2 

1890 

12.  »- 

21.3 

30.4 

50.6 

16.2 

22.3 

31.8 

47.1 

61.  2 

71.3 

76.6 

73.7 

63.1 

33.4 

21.0 

47.3 

PARKSTON,  S.  DAK. 


(7.0) 
3.2 

16.5 
9  2 

6.4 
19.5 
14.5 
U.3 

30.5 
23.3 
3.5.4 
2,5.3 

48.8 
47.2 
(46.01 

02.9 
62.1 
[51.  0) 

70.1 
67.6 
64.8 

74.3 
70.9 
6a4 

70.4 
(66.  OJ 
69.5 

6.3.4 
[66.0] 
64.6 

45.  3 
(42.  0) 
43.7 

32.8 
31.9 
24.3 

H.2 
24.0 
32.2 

143.81 
142.6) 
[43.41 

Mease.  

"23  5 

9.6 

14.7 

26.6 

47.3 

5.5.  3 

67.5 

73.2 

68  n 

.58.  n 

43.  7 

29  7 

43.  3 

OLIVET,  S.  DAK. 


65.5 
67.3 
68.7 
71.1 
70.6 
6&9 

70.8 
76.2 
7,5.6 
72.9 
74.9 
68.8 

70.6 
74.1 
71.8 
72.4 
76. 1 
7«4 

63.4 

«e.o 

61.1 
60.3 
58.8 
63.0 

61. 1 

45.7 
47.0 
55.4 
43.9 

47.3 
50.9 

30.1 
37.0 
81.3 
21.1 
29.8 
31. 1 

30.0 
13.1 
7.2 
10.7 
2a  6 
[15.01 

1881  

1882   

20.8 
14.3 
25.9 
2.0 
cl8.4 

81.2 
17.9 
23  9 
10.8 
2.5.1 

42.1 

35.6 
28.8 
19.9 

32.0 

.  49.0 
50.4 
46.2 
37.7 

•47.3 

54.7 

62.8 
65.8 
64.2 
54.5 

47.7 
4«.0 
4<irS 
43.4 
[45.  •) 

16.2 

21.8 

31.7 

46.1 

60.4 

6a  7 

73.2 

72.9 

46.4 

30.1 

17.4 

4$.S 

FORT  LARAMIE,  WYO. 


1849 .... 

1850  .... 

1851  .... 

1852  .... 
J853  .... 
1864  .... 
18S5  .... 
1856... 

1857  . . . . 

1858  . . . . 

1859   

1880  

1861 .... 

1862  .... 

1863  ... 

1864  .... 

1865  .... 
1868  . . . . 
1869.... 
1870.... 
1871 .... 
1872  .... 
1878.... 
1874.... 
1876  .... 
1876.... 


.  .  .1.  .. 

•  .1' 

62.0 

43.5 

37.3 

23.9 

27.4 

36.3 

35.5 

*3-2 

56.0 

66.9 

72.9 

7S.8 

67.1 

54.6 

.35.0 

20.6 

40.6 

35.6 

31.2 

41.0 

47.4 

55.2 

67.2 

77.4 

78  7 

69.3 

51.6 

33.2 

24.7 

50.6 

30.7 

;  83.0 

30.0 

42.8 

67.1 

67.2 

7,5.0 

73. 1 

58  8 

49.6 

25  2 

19.9 

46.9 

34.1 

29.7 

36.9 

4a  6 

51.  e 

65.6 

73.0 

7.3. 1 

61.1 

49  7 

41.7 

33.7 

49.9 

22.6 

.  36.4 

41.  I 

50.6 

56  9 

67.7 

75.2 

76.5 

67.0 

56.6 

42.4 

38.9 

52.7 

35.8 

29.0 

36.4 

619 

W  8 

69.4 

72.5 

72.9 

■69.0 

55.  0 

40.3 

21.7 

5L2 

19.1 

30.3 

39. 1 

63.1 

60.9 

74.9 

76.0 

72.0 

59  3 

50.8 

31.6 

22.7 

49.2 

24.9 

32.9 

40.9 

40.8 

63,7 

65.6 

75.6 

73.3 

64.7 

55.4 

33.6 

.30.2 

49.3 

32.6 

27.9 

41.4 

49.5 

50.9 

70.1 

72.9 

70.7 

60.4 

45.6 

.33.  8 

^0.0 

48.5 

29  6 

33.1 

37.1 

42.5 

56.0 

72.9 

79.9 

73.0 

56.7 

51.4 

34.5 

22.0 

49.3 

35.1 

38.0 

40  8 

45.8 

53.6 

62.4 

76. 1 

69.9 

5a4 

49.4 

-  3<.  1 

33.2 

4j».7 

2a  5 

35.9 

42.0 

4li.5 

55.3 

63.3 

70.0 

81.4 

54.5 

45.0 

41.0 

40.9 

50.9 

19.9 

24.4 

36.7 

45.1 

59.  5 

70.8 

7a  3 

76.1 

62.4 

50.7 

39.  1 

34.6 

.  49.7 

.30.7 

33.4 

43.1 

62.3 

51.  9 

71.1 

76.7 

74.0 

64  .  U. 

44.3 

35.9 

28.5 

50.5 

27.3 

34.3 

3a2 

43.9 

5a  5 

71.2 

7a  4 

79.5 

65.1 

47.5 

36.9 

26.7 

50.6 

22.5 

28.4 

33.1 

67.3 

54.2 

40.6 

"29.8 

25.8 

22.7 

28:9 

40.5 

54.1 

62.9 

74.6 

72.4 

65.1 

40.4 

34.1 

26.3 

44.8 

27.7 

34.6 

29.5 

50.9 

56.2 

6a  2 

75.8 

64.5 

58.2 

44.3 

41.6 

22.6 

47.8 

2a  2 

30.9 

3a  5 

43.2 

59.  7 

74.0 

77.4 

73.8 

62.4 

46.9 

26.0 

25.1 

4a  9 

26.2 

33.5 

3a  3 

41.6 

58.2 

65.7 

68.2 

m.3 

59.7 

48.3 

26.3 

19.1 

46.3 

31.9 

20.4 

3.5.4 

37.7 

.50.8 

72.6 

72.7 

71.8 

56.2 

41.0 

.35.4 

17.9 

44.5 

2a7 

24.8 

30.  9 

42.0 

59.2 

66.9 

76.8 

73.1 

57.  1 

49.5 

33.3 

2i9.  1 

47.6 

8.6 

2.3.5 

27.7 

37.  5 

56.8 

[70.  0] 

(74.  01 

6S.0 

61.7 

52.5. 

C32.2 

35.7 

[45.4 

6  22.6 

34.9 

30.2 

4»i  .  4 

56.2 

64.6 

76.9 

75.6 

[65.0] 

45.9 

.33.4 

fl4.6 

(47.4 

CLIMATE  OF  NKllKAyKA.  4] 
Statement  showing  mean  temperaiureH — Continaed. 


FORT  LARAMIE,  WYO.— Continued. 


Tour. 

Jan., 

Feb. 

Mtr. 

Apr. 

May. 

Juo«. 

Anif; 

Sept. 

-tM. 

Nov. 

\  llllllill. 

b32.5 
17.9 
87.7 
19.8 
23.6 

82.5 
35.  6 
20  4 

3.';.  3 

25.0 

a&a 

32.0 
43.4 
3a6 
42.0 

4!).  H 
46.4 

50.0 
50.1 

f28.'6 
35.4 
3:t.  0 
30.8 

20.4 
25.2 
3V.4 
37.5 

46.6 
.51.6 
51.3 

58.8 
92.4 
54.2 

6U.2 
00.8 
65.4 

73.0 
7S.6 
72.1 

68.7 
66. 1 

70.8 

oi.e 

62.6 
57.2 

48.0 
47.0 
48.3 

26.0 

30.6 

36.  6  !     40  0 

.'■)0.  4 

68.  2 

76.1 

72.6 

63.7 

49.  1  I     34. 7 

1 

27.  .1  48.8 

l'"01iT  KUBINSON,  NEBR. 

72.0 
73.6 
73.6 
78.1 
71.2 
72.8 
70.6 

71.1  !  SOS 

41.4 

53.6 
49.4 
4U.  8 
44.9 
48.  4 
51.9 

38.3 
37.5 
40.  7 
31.8 
33.7 
36.7 
32.4 

80.8 
12.4 
33.7 
24.6 
24.3 
3.5.3 
38.0 

1885   

23.0 
19.4 
16.2 
21.2 
16.8 
20.2 
15.7 

18.0 
22.6 
.13.7 
18.4 
31.  6 
27.1 
27.5 

32.2 
37.3 
33.4 
41.2 
28.4 
43.4 
36.7 

41.6 
47.0 

46.0 
4!).  1 
52.8 
50. 3 

67.2 
55.9 

66.4 
61.0 
51.9 
53.4 

71.6 
66.2, 
07.  7 
71.7 
[1)7.0! 
64.6 

70.0 
70.7 
74.3 
68.3 
64.7 
70.8 

«2.8 
62.7 
.16.  I 
63.4 
61.2 
58.3 

46.1 

48.3 
48.2 
47.4 
(41  31 
48.9 

Mt-auM   

19.8 

25.6 

36.1 

47.9 

67.6 

68.1 

73.1 

70.0 

60.6 

48.6 

3&» 

27;  • 

47.5 

CAAfP  SHERIDAN,  N^BR. 


78.1 
78.2 
75.1 
74.0 
73.8 

74.8 

70.0 
73.  1 
71.9 
70.1 

60.5 

05.5 
58.4 
59.2 
68.4 

49.8 

44.8 
46.7 
50.6 
39.5 

33.0 
32.  S 
38.4 
32.4 
17.0 

23.6 
30.4 
17.9 
13.9 
IS.  8 

22.8 
25.7 
21.0 
31.0 
12.4 

35.2 
.■!4. 5 
23.4 
25.4 
10.3 

33.0 
41.6 
39.5 
28.7 
29.6 

41.9 
48.  C 
51. 1 
44.9 

66.2 
51.5 
Q9.5 
60.9 

65.0 
66.4 
67.7 
64.3 

48.4 
48.2 
47.0 
44. 1 

22.5 

27.6 

34.5 

57.0 

85.8 

75.8 

73.2 

60.4 

46.3 

30.9 

20.2 

48.7 

• 

IIAY  SPRWOR,  NERR. 

1888   .'„.......  

1890  

10.  4 
17.1 
8.9 
20.7 
11.9 

14.2 
27.9 
13.6 
23.0 

27.  i) 
37.1 
25.  3 
87.3 
33.2 

411  (i 
44.  5 
47.7 
47.3 

56.  5 
48.9 
52.1 

66.3 
67.0 
64.1 

74.  « 
70.7 
71.2 
70.2 

68.  « 
64.8 
64.8 
70.3 

a 

56.9 
59.7 
54.6 

47.2 
40.4 
44,0 
46.9 

26.3 
28  9 
30.1 
28.0 

19.9 

18.4 
2a2 
32.0 

43.8 

43.2 
43.6 
45.2 



1S.-8 

22.  C 

32.2 

45.  0 

.■  1 

54.2 

65.3 

71.7 

67.2 

57.8 

44.6 

2&3 

24.6 

43.9 

VALENTINE,  NEBR. 


50.8 
50.6 
61.6 
60.  9 
58.4 

- 

'  52.0 
44.6 
[43.0] 
49.8 

37.3 
29.9 
33.9 
4U.6 
31.5 

28.8 
19.2 

au.  0 
34.2 
«s  « 

7.1 
15.0 

24.6 
11.0 

27.0 

12.8 
27.7 
24.8 
23.0 

26.7 
3.5.8 
24.8 
44.0 
32.2 

43.8 
47. 1 
50.0 
51.8 

m.o 

61. 1 
50.9 
54.6 

65.  1 
69.5 
67.8- 
65.6 

75.7 
72.3 
■     74. 4 
71.6 

71.9 

67.3 
67.6 
73.0 

44.9 

45. 1 
H4.6i 
48.8 

13.3 

23.1 

32.7 

86.9 

66.5 

73.5 

70.0 

60.1 

47.2 

34.6 

27.6 

45.8 

FORT  NIOBRAKA,  NEBR. 

74.9 
78.3 
73.5 
71.4 

61.4 
60.3 
63.9 
62.1 

4&9 

20.8 

14.5 

1881  

9.2 

8.4 

14.8 

9.2 
14.6 

a2 

•  15.4 
8.0 

J8.2 
[27.  Oj 
12.9 
12.0 
28.4 
•  IS.O 
27.4 
19.6 
19.8 

28.5 
37.5 
32.3 
28.3 
29.5 
37.0 
86.6 
39.0 
29.3 

64.9 
51.0 
52.0 

1882   

1883  .r.   

44.9 
46.3 

66.2 
69.8 

70.3 
72.0 

52.5 
«1.9 

33.0 
38.3 

19.4 

2aL2 

m 

1884  

1886   

1887   

1888  :  

1889  

46.0 
49.5 

.51.9 
48.9 

6i.» 

64.6 
52.6 
51.6 

69.4 
72.5 
70  8 
61.8 

80.5 
76.6 

7a  0 

71.2 

7.V8 
67.7 
69.4 
75.6 

61.8 
63.1 
69.1 
58.0 

52.5 
48.2 
48.6 
61.6 

29.6 
34.3 
28.7 
28.1 

19.1 
19.6 
21.3 
3L6 

47. » 

46.73 
44.97 

46.28 

10.4 

13.8 

31.9 

47.9 

57.4 

68.9 

74.4 

73.3 

61.2 

48.9 

30.4 

2L7 

42 


CLIMATE  OF  NEBRASKA. 


Statement  tihowing  mean  temperatures— Contmaed. 

KENNEDY,  NERR. 


Tear. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

Juno. 

.Inly. 

Aug. 

Oct. 

Nov. 

Sec. 

AnDoal. 

(19.0] 
15.8 

f20.7 

26.2 

39.6 
84.6 

49.8 

55.9 

67.2 

•  71.0 

72.7 

58.0 

60.6 

36.1. 

39.1 

[48.4) 

Means  

It.  4 

23.4 

.S7.0 

49.8 

00.0 

67.8 

71.0 

f  72.7 

60.6 

.88.1 

HINGIIAM,  NEBR. 

im>  1  :. 

("n  1 

71.7 

S6.0 

f2«.4 

32.1 

189(1  

1&2 

22.1 



KIOIIMOND, 

NEBR. 

1875   

47.0 

.''.I.R 

09.8 

60.7 

fi2.  ? 

712 
68.8 

70.0 
81.7 

719.4 
77.7 

6^3 
02.0 

H.O 

-  82.2 

-  33.« 

1876   

24.1 

33.0 

27  II 

24.1 

33.  0 

27.9 

49.  S 

70..^ 

75.8 

74.0 

62.6 

61.6 

32.2 

33.  8 

49.8 

\  ANKTON,  «.  DAK. 


1873  . 

1874  . 

1875  . 
1870  . 

1877  . 

1878  . 

1879  . 

1880  . 
1881 . 
1882. 

1883  . 

1884  . 
1885. 
18gr>  . 

1887  . 

1888  . 

1889  . 

1890  . 


Means. 


39.8 
44.1 

64.0 
63.8 

72.8 
70.7 

74.8 
77.8 

76.8 
72.0 

60.5 

46.5 
49.3 

30.4 
»«.S 

19.0 
23.0 

«r.7 

18.8 

30.8 

61.2 

46.7 

0.5 

Z5 

23.3 

40.7 

ni.4 

66.3 

70.4 

08.1 

60.  3 

47.2 

28.  1 

27.7 

41.2 

19.5 

21.  3 

20.0 

46.  3 

60.7 

65.  8 

73.  2 

71.  H 

7 

45.2 

27.2 

12.5 

43.5 

13.6 

.33.  7 

26.6 

45.  4 

53.6 

04.6 

72.6 

70.  2 

64.4 

46.0 

31.6 

32.6 

46.7 

22.6 

33.0 

43. 

50.0 

53.7 

66.0 

74.9 

72.9 

T,9.  8 

47.8 

38.9 

16.5 

48.2 

1&.6 

19.3 

30.4 

50.2 

C3.  4 

09.3 

75.0 

72.6 

60.4 

58.9 

34.7 

12.0 

47.3 

28.9 

21.  5 

30.9 
22.5 

46.7 

60. 1 

79.  I 

74.7 

7.3.0 

61.6 

46.0 

23.5 

14.7 

46.5 

0.4 

14.0 

38.0 

C).  4 

71.6 

75.0 

70.8 

60.1 

48.8 

32.4 

32.8 

4.5.4 

28.4 

29.2 

34.4 

47.6 

51.5 

68.0 

69.4 

72.1 

63.8 

63.0 

34.9 

18.8 

47.4 

7.4 

17.2 

29.  r, 

47.6 

52.7 

67.  0 

71.9 

70.6 

59.  0 

46.0 

31.8 

24.1 

44.0 

13.5 

12.1 

29.9 

4.3.5 

S».fi 

71.7 

71.0 

69.0 

64.3 

53.9 

34.5 

11.8 

44.6 

9.0 

13.2 

33.2 

47.2 

57.4 

67.2 

73. 1 

65.7 

62.4 

46.8 

34.8 

27.2 

44.7 

6.0 

22.9 

28.1 

47.8 

02.3 

07.8 

79.0 

73.<0 

61.9 

5.V3 

30.  7 

14.0 

45.4 

7.8 

11.3 

34  4 

.■ifl.O 

fi3.  5 

70.8 

71.4 

68.9 

02.0 

46.8 

•6.3 

17.2 

45  3 

476 

21.7 

2.1.5 

48.  2 

52.3 

68.6 

76.4 

70.6 

62.7 

48.6 

3U.  2 

2».  1 

V).  2 

ao.o 

1&4 

39.2 

52.4 

58.5 

69.0 

73.2 

73.4 

00.7 

50.4 

32.4 

344 

48.6 

11.4 

21.0 

28.6 

13.3 

19.5 

30.3 

46.3 

59.3 

68.7 

73.7 

,  71.7 

01.3 

49.3 

32.6 

31.6 

M.7 

8ANTBE  IFDIAN  AGENCY,  NEBR. 


1871  

^ — t—- 
65.6 
60.3 
54.4 
66.0 
02.1 

73.0 
71.5 
74.3 
73.9 
68. 1 

73.6 
75.0 
74.6 
80.6 
73.2 

72.0 
73.7 
75.6 
76.4 
69.5 

61.7 

61.7 
57.0 
62.7 
62.0 

49.6 
51.7 
44.5 
60.3 

31.3 
25. 5 
33.5 
30.7 

15.0 
13.2 
18.7 
24.0 

1872   

1873  

1875  

18.0 
13.1 
17.2 
1.9 

26.3 
19.4 
19. 1 
4.8 

2a8 
33.4 
29.9 
25.0 
 id 

48.3 
40.7 
44.7 

40.2 
44.9 
48.9 

«i.7 

12.6 

17.4 

29.3 

43.8 

72.2 

76.4 

73.4 

61.0 

49.0 

30.2 

17.9 

45. 3 

CKEIGHTON,  NEBR. 

14.1 
25.1 
31.1 

1888   

1889   

1890   

5.7 
18.5 
12.0 

21.8 
16.9 
21.4 

21.6 
34.9 
27.5 

[51.  Oj 
49.2 

53.5 
56.4 

(72.0] 
67.2 

83.5? 
71.0 

73.2 
70.4 

61.5 
57.5 

46.2 
45.2 

31.6 
28.3 

[45.6) 
45.6 

Me.ins  

12.1 

20.0 

28.0 

50.1 

55.0 

60.6 

77.2 

71.8 

90.5 

46.7 

30.0 

23.4 

45.2 

OAKDALE,  NEBR, 

T8.0 

19.6 
10.9 

16.9 

37.8 

50.7 

57.7 

68,1  j  71.5 

■7i:i- 

57.3 

[42.01 

28.2 

[46.1) 

29.9 

15.2 

16.9 

33.8 

50.7 

57.7 

6a  1  j  71.5 

71.4 

57.3 

42.0 

28.2 

29.2 

45.2 

CLIMATE  OF  KRBRASKA. 
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Statement  showino  mem  temperatures — Ooiitinued. 

NEWCASTLE,  NRBK. 


Jan. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

.JllllV. 

July. 

Aug. 

8Apt. 

Oct. 

VoT. 

Dm. 

AnoaaL 

70.8 

N.2 

a&2 

63.6 

86.6 

28.2 

1871  

21.6 

26.2 

40.0 

n.t 

21,6 

26.2 

iO,0 

78.2 

a.2 

02.  S 

36.0  1  29.3 

3I0UX  CITY,  IOWA. 

70.9 
70.4 

*05.8 
62.2 

37.0 
27.4 

28.0 

27.5 
21.0 
8.9 
6.8 
21.  n 
U.8 
28.  U 

13.6 

41.4 

43.7 

54.1 

70.6 

72.8 

4&7 

19.2 

46.0 

19.0 
17.1 
18.9 
28.3 
30.0 

27.9 
33.2 
31.7 
3U.6 
51.4 

47.4 
37.6 

55.2 
59.2 

69.6 
67.9 

70.1 
73.0 

71.0 
r.9. 2 

60.0 
61.7 

46.8 
46.9 

31.2 
31.2 

21.7 
27.7 
21. » 

44.1 
44.3 

45.1 
58.G 

60.  (i 

7.5.4'' 

7J.0 

58.4 

'  47.6 

29.  • 

33.0 

13.5 

20.8 

27.2 

17,9 

22.4 

^.8 

46.5 

57.3 

68.4 

72;  8 

70. 5  1     61. 6 

/  1 

47.4 

29.S 

2&2 

'Fir8t20  Hftj  g. 


DAKOTA  CITY,  NEHR. 


V, 

,51.6 
49.7 

30.1 
3a6 

24.7 
20.1 

16.3 

•  23.9 

22.3 
26.4 

40.0 
31. 1 

43.8 
45.7 

63.6 

74.3 

74.6 

1 

17.1 

24.4 

35.6 

44.8 

C3.  4  1  68.2 

74.3 

74.0 

i0.a 

86.4 

22.4 



OMAHA  AGENCY,  NEBR. 


1868  

14.6 

25.3 

42.8 

43.5 

64.7 

72.  0 

82.5 

69.8 

58.4 

50.7 

87.4 

23.5 

4a9 

1869   

27.6 

27.2 

32.8 

47.7 

62.  3 

66.8 

73.4 

74.8 

63.2 

46.  C 

34.6 

2a  2 

48.8 

1870  

22.4 

31.0 

27.5 

52.5 

6  >.  0 

72.6 

78.7 

69.8 

60.5 

53.7 

44.3 

27. 1 

50.9 

24.3 

31.  0 

41.4 

.>4.  •-' 

C5.  5 

74.1 

75.2 

72.1 

62.2 

51.2 

3U.S 

18.0 

50.2 

1872  

29.8 

28.  5 

32.  J 

.11.8 

62.  2 

72.6 

75.7 

74.8 

64.0 

55.2 

32.2 

18.2 

49.7 

16.0 

20.4 

36.8 

44.6 

59.2 

74.3 

7.5.1 

75.6 

60.2 

48.4 

38.3 

22.4 

28.2 

35.6 

49.4 

63.2 

72.1 

76.8 

72.7 

62.4 

51.5 

36.2 

23.0 

4a  5 

SMITHLAND,  IOWA 


62.8 
71.4 

73.7 
75.6 

82.2 
83.2 

81.3 
79.7 
88.0 
81.0 

70.5 
j08.3 

70.0 
[70.0) 

56.8 
p55.7 
57.0 
59.0 

50.0 
41.7 
37.0 
42.0 

22.2 
18.2 
38.0 
26.0 

1881  t.  

22.7 
13.0 
27.0 
9.0 
12.0 

26.3 
21.0 
34.0 
22.0 
31.0 

43.2 
29.0 
41.0 

68.4 
48.0 

55.0 

53.7 

1882  

(64.5] 

76.0 

76.0 

1883  

1886  

38.0 

59.0 

73.0 

77.0 

87.0 

69.0 

42.6 

23.0 

16.7 

26.9 

37.  S 

5.5.1 

67.9 

75.6 

82.1 

82.5 

69.7 

59.5 

*" 

25.1 

63.4 

SAC  CITY,  IOWA. 

49.6 
49.3 
44.3 
46.7 
55.0 
57. 1 
47.1 
48.0 

6S.8 

62.9 
57.3 
72.  5 
60.0 

48.5 
50.4 

39.1 
26.0 

22.0 
11.8 

1872  

18.3 
13.0 
8.1 

23.2 
21.7 
18.2 
33.8 
2S.4 
18.4 
15.8 
20.9 

35.0 
22.7 
28.1 
36.9 
36.0 
23.7 
36.6 
23.4 

69.6 
68.7 
76.6 
74.0 
80.  1 
66. 1 
65.4 

71.8 

77.7 

83.1 

74.9 

91.  5? 

74.3 

69.6 

70.2 

57.0 

4S.5 

1881  

1882  

8M 

69.3 

56.0 

34.9 

35.1 
22.7 
17.0 
26.4 
33.0 

SL2 

1866  ^  

8.8 
1.8 

«.2 
67.2 
69.0 

70.3 
56.9 

66.7 
45.7 
44.9 

36.4 
32.3 
29.7 



50.3 
67.  S 



42.5 
46.3 

1889  ...i...-^.......T 

1890  ...^   

18.7 
12.6 

55.9 

60.6 

S2.0 

13.0 

22.2. 

30.3 

49.6 

71.5 

77.6 

74.9 

33.1 

24.0 

47.  • 
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VAIL,  IOWA. 


Year. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

Jnno. 

July. 

Snpt. 

Oct. 

Not., 

Dec. 

Anniud 

TO 

62.0 

69,7 

fllj.  1 
61.7 
59.4 
«0.0 

45.0 
47.2 
46.9 
.56.7 
44.8 

^y<i 

30. 4 
33.8 
(3<.o) 
21.8 

1877   

12.4 

23.5 
14.0 
29.2 
0.2 

31.2 
31.8 
20.7 
21>.2 
14.  S 

27..'! 
43.2 
36.0 
32.  2 
23.4 

31.4 

46.0 
.10.  0 
49.6 
47.6 
39.  R 

53. 1 

67.2 

64.6? 

67.8 

66.1 

66.3 
77.0 
70.  .If 
71.6 
73.  B 

73,6 
77.0 
78.8 
74.0 

71.8 
74.4 

72. » 
73.0 

33.0 
15.2 
12.9 
13.  » 

47.  t 
50.  2 
l«7.81 
46.7 

1879   

STo" 

17.1 

21.7 

64.8 

n.6 

75.4 

73.0 

48.1 

2».8 

18.  B 

46.6 

CHEYENNE,  WYO. 


38.2 

ao.t 

1871  

31.3 

29.0 

.■i4. 

7 

.'^.4.  1 

C"..  7 

68.6 

6.5.4 

.57.  4 

4t.  8 

29.8 

27.8 

45.6 

23.6 

32.0 

32.2 

38.9 

51.  2 

60.9 

63.  1 

63.  5 

64.8 

43.2 

29.5 

24.2 

43.1 

26.8 

25.8 

39.6 

33.9 

47.8 

64.6 

67.9 

67.7 

55.2 

41.4 

39.8 

28.1 

44.8 

30.0 

24.2 

■  29.4 

38.7 

56.9 

63.9 

70.2 

67.6 

63.  5 

46.7 

36.8 

29.6 

45.5 

13.2 

2«L3 

25.7 

36.5 

5.1.3 

62.  7 

62.9 

62.4 

55.7 

48.3 

28.9 

34.2 

42.5 

25.3 

81.4 

27.0 

41.0 

50.0 

59.8 

70.  5 

64.8 

56.6 

47.0 

33.8 

2.'1.6 

44.8 

25.6 

32.6 

30.4 

37.0 

49.5 

!)8.  2 

68.5 

05.  U 

.56.2 

40. 1 

30.3 

29.  8 

44.2 

2.5.9 

31.2 

37.7 

43.4 

47.2 

.57.7 

68.8 

67.2 

61  8 

42.8 

37.2 

20.4 

44.2 

24.6 

31.7 

39.2 

43.  G 

.5,5.6 

63.0 

69.0 

64.7 

57.7 

4«.2 

36.  3 

26.2 

46.5 

1880   

31.1 

24.4 

27.6 

40.4 

.52.1 

00.  2 

66.3 

63.6 

56.3 

43.2 

23. 1 

27.8 

42.9 

1881  

23.0 

28.  7 

33.  4 

45  0 

52.  7 

85.7 

69.  7 

68.  U 

5.T5 

43.9 

31.6 

33.8 

45.8 

25.3 

30.7 

34.6 

40.  3 

45.7 

.59.2 

64. 1 

0.5.0 

96.  I 

43.7 

32.0 

29.6 

4:1.9 

21.0 

18.9 

37  5 

37.1 

46  3 

57.5 

64.0 

63.9 

6.-).  3 

39.3 

38.2 

29.6 

42.4 

28.6 

23.7 

30.  A 

36.2 

49.6 

«t.l 

66.6 

61.1 

50.5 

47.6 

36.2 

18.8 

42.6 

23.6 

24.6 

'  33.7 

40.7 

46.7 

57.6 

65.7 

62.2 

66.7 

45.7 

39.0 

33.  3 

44.0 

21.6 

33.4 

29.6 

38.4 

65.  2 

.50.3 

69.2 

66.3 

55  8 

47.  « 

[30.7] 

[28.  1 1 

144.6 

[24.71 

(21.11 

40.2 

42.0 

53.6 

64.2 

6.^.  2 

62.8 

.58.  6 

43,  1 

38.0 

28.0 

[45.1 

24.0 

32.9 

29.  3 

47.8 

47.6 

63.3 

69.  2 

63.  2 

88.6 

45.8 

33.1 

34.0 

45.7 

24.7 

24.8 

38.4 

45.6 

49.5 

60.0 

68.2 

08.1 

55.0 

4&  1 

30.2 

36.5 

45.7 

24.8 

2r2 

35.0 

24.7 

27.8 

33.6 

M.7 

,61.2 

67. 2 

619 

44.7 

98.6 

28.1 

44.4 

GEKINO,  NEBR. 


  73. 2 

e  74.0 

61.3 

M.6 

37.9 

27.1 

37.4 

27. 1 

37  4 

 '  73.2 

74.0 

00,7 

.51.3 

33.6 

37  9 

-            If  1 ' '  

KIMBALL,  NEBK. 


~ai6 

38.4 

34.8 

33. 1 

24.2 

27.4 

[40.  OJ 

[50.0] 

54.0 

65.7 

71.0 

72.6 

61.0 

56.6 

33. 1 

87.8 

[49.5] 

31.0 

34.6 

24.2 

29.2 

37.3 

50.0 

64.0 

65.7 

71.9 

r  72.* 

01.0 

-56.6 

35.4 

31.-8 

49.1 

SIDNEY,  NEBR. 

67.3 

69.8 

71.3 

69.8 

50.7 

-  27.7 

17.9 

17.  i 

19.6 

32.2 

80.2 

60.8 

69.6 

7L8 

72.0 

69.1 

42.6 

35.4 

20.1 

43.9 

26.3 

20.4 

30.6 

41.4 

.59.0 

67.7 

76.1 

73.4 

57. 6 

50.5 

34.5 

28.6 

47.2 

6.9 

24.6 

31.7 

39.9 

69.3 

68.0 

69.8 

68.5 

60.2 

50.5 

32.0 

3d.  7 

45.0 

22.9 

.31.9 

26.9 

46.3 

56.0 

63.4 

74.6 

69.8 

57.8 

46.8 

32.5 

21.1 

45.8 

20.4 

33.0 

35.  7 

41.6 

54.6 

62.0 

74.0 

71.0 

58.7 

41.1 

30.6 

29.0 

46.0 

20.6 

30.6 

38.6 

49.9 

50.5 

60.9 

70.2 

68.8 

62.6 

43.5 

36.6 

18.8 

44.9 

22.9 

24.0 

41.2 

48.4 

67.3 

67.0 

71.5 

67.9 

58.9 

48.6 

36.8 

20.6 

47.0 

30.4 

23.9 

1887   - 

17.2 

33.5 

30.5 

42.6 

61.9 

64.6 

75.5 

71.5 

59.0 

'  40.4 

29.2 

28.0 

48.0 

23.4 

20.4 

40.  6 

48.2 

69.7 

70.2 

72.7 

08.7 

61.8 

44.9 

35.6 

24.6 

47.6 

23.3 

84.1 

30.8 

52.8 

54.2 

69.5 

75.7 

67.7 

61.8 

47,9 

29.3 

31.3 

48.2 

22.7 

23.7 

39.7 

50.0 

54.6 

66.6 

72.4 

73.1 

69.7 

48.4 

32.9 

36.2 

48.2 

18.0 

28.6 

38.3 

20.9 

26.8 

34.7 

44.8 

56.2 

66.3 

72.8 

70.4 

68.9 

47.1 

32.7 

26.0 

46.5 
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Statement  showing  mean  temi)eratnre  -  •  '•  'tipMod. 

OGALLALA,  iSKlili. 


Vr:.l 

Jan. 

Feb. 

Mmr. 

Apr. 

JiUlH. 

Jaly.j 

Aug. 

Sopt. 

Oct. 

Wot. 



AonitaL 



(13.0) 
12.8 

10.1 
82.8 

38.0 
20.2 
37.3 

51.5 
40.0 
90.0 

59.7 
70.5 
05.0 

09.5 
<M.» 
71.2 

70.0 
77.4 
76.6 

70.4 
78.3 
70.(1 

04.7 

m.s 

GO.  3 

40.3 
54.2 
40.5 

38.0 
30.8 
34.2 

31.0 
25.6 
TLH 

148.4) 
49.0 

14.0 

81.4 

13.3 

27.8 

84.8 

40.2 

66.1 

09.9 

76.3 

.72.4 

02.8 

90.0 

M.S 

20.2 

NORTH  PLATTE,  NEBK. 


52.7 

30.0 

29.2 

7.7 

21.3 

31.1 

42.0 

61. 1 

09.6 

72.0 

70.8 

62.5 

51.1 

Sl.H 

34.0 

40.3 

24.3 

82.7 

27.7 

47.4 

69.5 

07.5 

76.0 

72.7 

00. 1 

46.9 

34.0 

21.7 

47.5 

18.7 

34.7 

33.8 

4.1.7 

57.7 

9 

76.2 

71.9 

04.5 

44.5 

33.9 

31.4 

48.2 

26.0 

35. :! 

44.6 

.W.S 

54.3 

'Mi.  3 

75.6 

74.7 

00.2 

■  47.8 

39.7 

21.1 

49.7 

23. 1 

10.7 

41.0 

50.9 

62.  1 

69.8 

73.7 

71.7 

69.9 

65. 2 

.^5. 1 

15.0 

4K.  1 

32. 1. 

29.4 

32.0 

47.2 

62.  3 

68.3 

71.9 

71.5 

WI.O 

47.6 

2t.0 

18.6 

47. 1 

13.9 

21.6 

33.9 

47.4 

61.4 

70.9 

7.1. 7 

77.4 

00.3 

48.0 

33.2 

32.6 

47.9 

24.7 

33.2 

41.6 

47.5 

51.1 

67.4 

70.6 

71.8 

64.1 

53. 1 

35.2 

26.4 

49. 1 

14.8 

16.  8 

.36.3 

47.6 

53.6 

06.7 

72.9 

69.7 

60.0 

44.7 

38.0 

29.  5 

45.9 

10.4 

19.7 

34.0 

44.5 

57.9 

70.8 

73.6 

68.4 

64.9 

54.6 

37.6 

16.5 

46.8 

12. « 

19.8 

30.6 

51.3 

50.3 

65.7 

72.2 

67.2 

62.  2 

48.3 

39.5 

32.9 

47.1 

16.0 

32.8 

30.5 

47.2 

Gii.  0 

67.6 

76.5 

73.8 

61.6 

54.2 

31.9 

23.2 

48.2 

18.9 

19.3 

;i8. 5 

49.9 

61.9 

70.4 

74.0 

69.8 

62.9 

47.  1 

80.2 

22.6 

47.6 

12.7 

31.5 

26.9 

52. 1 

54.0 

69.3 

75.5 

69.2 

0.1. 6 

48.6 

30  4 

30. 8 

47.6 

20.5 

26.6 

40.9 

50.6 

50.3 

66.6 

71.7 

72.3 

59.8 

49.8 

33.2 

37.2 

48.8 

18.8 

27.2 

3G.  6 

19.0 

26.4 

35.4 

48.1 

58.4 

66.3 

73.7 

71.5 

61.8 

49.6 

.  34.7 

26.4 

47.7 

FORT  Mcpherson,  nebr. 


1866. 

1867  . 
1»08  . 

1869  . 

1870  . 

1871  . 
1872. 

1873  . 

1874  . 
1075  . 
lt<J6  . 

1877  . 

1878  . 

1879  . 

1880  . 


Means. 


2L4 
28.7 
3S.  1 
28.7 
32.8 
25.0 
23.2 
28.  5 
7.  5 
26.9 
20.5 
27.1 
23.8 
32.8 

26.0 


42  3 

27.3 

52.0 
•63.6 

39.0 
37.6 

37.5 
29.0 

31.7 

40.9 

48.0 

axs 

73.2 

83.0 

74.4 

00.0 

hi.  0 

30.9 

30.8 

47.6 

61.0 

69.4 

76.1 

78.6 

65.5 

47.7 

39.6 

32.0 

51.5 

39.8 

33. 4 

5.T5 

65.9 

7Z3 

80.8 

71.0 

65.6 

S2.6 

46.2 

28.3 

53.2 

39.0 

42.6 

50. 1 

63.0 

7.5.4 

77.6 

75.2 

65.0 

54.8 

32.6 

23.0 

52.6 

.•)4.  2 

36.  0 

51.3 

01.7 

73.0 

74. 1 

75.4 

64.4 

5.'>.0 

32.0 

19.2 

50.2 

27.4 

41.9 

41.5 

50.  7 

71.4 

75.0 

77.5 

62.2 

48.8 

40.7 

24.0 

49.7 

26  8 

34.8 

■58.3 

65.8 

74.7 

83.3 

80.8 

63.8 

55. 1 

35.8 

•-9  5 

52.3 

18.7 

.33.4 

41.2 

63.0 

72. 1 

74.7 

73.9 

65.9 

55.7 

33.  1 

35.0 

48.2 

35.0 

28.lt 

55.  2 

62.  9 

72.0 

7&7 

76.0 

64.0 

50.3 

[37.  0) 

2L7 

(50.71 

136.0] 

.35.4 

■18.  ,i 

59.2 

67.9 

78.4 

75.3 

6!!.  7 

47.3 

34.2 

31.5 

150.1) 

35.6 

46.1 

53.  5 

56.7 

67.7 

77.2 

75.9 

02.1 

49.8 

40.1 

20.0 

51.0 

21.2 

42.4 

54.2 

64.4 

72.1 

75.4 

74.8 

61.8 

50.6 

35.7 

17.3 

50.0 

31. 1 

35.1 

49.9 





31.3 

37.5 

49.9 

62.0 

72,0 

77.9 

75.7 

04.0 

52.3 

37.0 

20.9 

51.1 

SARGENT,  NEBR. 


15.0 

43.4 

55. 3 

67.9 

33.3 
32.2 
31.8 
33.0 

[ 

33.8 

5.3.2 
67.0 
51.7 
58.1 

72.1 

1887   

12.5 

15.7 

74.6 
09.8 

70.7 

44.8 

45.3 

14.8 
26.7 

49.8 

48.9 

75.0 
75.0 

1889  

21.0 

21.6 

37.0 
32.1 

74.5 

1890  

10.2 

18.6 

34.3 

47.4 

57.1 

70.8 

74.0 

72.0 

45.0 

32.0 

30.8 

ANSLEY,  NEBR. 


27.8  , 

23.6 
15.5 

22.8 
25.4 

S8.8 
33.0 

A8.7 

68.2 

6&0 

71.3 

73.4 

68l8 

49.3 

31.'2 

S4.S 

4a4 

19.0 

24.1 

35.9 

48.7 

58.2 

08.0 

7L2 

73.4 

SS.8 

49.3 

32.2 

SLO  j 

47.6 
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FOET  HARTSIJFF,  NEBR. 


Year. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Aft. 

May. 

9 

June. 

July. 

Ang. 

Sept. 

60.8 
59.6 
64.8 
60.6 
60.3 
60.9 

Oct. 

Not. 

Anoaal. 

47.6 
46.7 
46..') 
4^7 
67.1 
45.6 

27.9 
31. U 
31.8 
37.  ft 
3.T4 
22.7 

30.1 
17.6 
31.2 
18.2 
10.6 
16.4 

22.5 
16.8 
24.9 
19.2 
SO.  6 
7.8 

27.8 
34.3 
32.6 
19.1 
29.4 
14.7 

23.2 
31. 1 
44.  G 
37.8 
20  .  U 
26.9 

49.1 

46.5 
52.7 
5t.4 
4S.  5 
43.7 

60.8 
57.6 
65.3 

o;t.  2 

06.  3 
64.4 

67.2 
66.3 
66. 1 
70.  3 
70.0 

76.1 
74.0 
70. 1 
75.3 
74.2 

78.4 

72.7 
76.2 
73.3 
73.6 

46.2 
47.8 
49.4 
47.6 
47.2 

20.2 

26.3 

32.1 

48.6 

61.3 

68.0 

74.9 

73. 6 

61.2 

4&7 

80.7 

20.5 

47.2 

NOETH  LOUP,  NEBE 

26.6 
31.4 

1889   

\890   

22.6 
13.9 

22.1 
23.2 

87.6 
32.5 

91.6 

56.7 

60.  < 

m 

70.5 

68.1 

50.0 

36.1 

i7.6 

• 

18.2 

22.6 

35.0 

61.6 

56.7 

69.6 

72.1 

70.5 

M.1 

60.0 

29.0 

86.1 

AUSTIN,  NEBR. 

17.8 
17.1 

1880   

33.6 

26.4 

35.4 

60.4 

66.2 

70.7 

75.4 

73.2 

60.6 

47.3 

23.0 

48.3 

33.6 

26.4 

35.4 

50,4 

66.2 

70.7 

75.4 

73.  2 

60.6 

47.3  1  23.0 

17.4 

48.3 

PALMER,  NEBR. 

18»9  

5.0 
20.5 
11.  g 

24.0 
20.3 

21.0 
36.8 
29. 2 

49.8 
48.  2 

52.0 
57.7 

74.2 
66.4 

80.2 
76.0 

72.8 
68.5 

61.0 
(59.0) 

42.1 
45.  G 

31.8 
30.6 

2a9 

35.6 

4.5.3 
(47.2) 

• 

60.3 

12.5 

22.2 

29.0 

49.2 

54.8 

70.3 

7&1 

70.6 

43.9 

31.2 

82.2 

46.2 

RAVENNA,  NEBE. 


51.4 

32.6 

36.4 

1890  

16.0 

34.1 

16.0 

34.1 

51.4 

32.6 

36.4 

CENTRAL  CITY,  NEBR. 

(884  

12.5 
15.8 
8.1 
J9.0] 

11.4 

18.0 
15.9 
14.1 
(26.  OJ 

42.0 
33.2 
33.0 
29.8 

47.0 
42.5 
47.0 

47.5 

64.0 
61.4 
57. 1 
61.2 

67.7 

72  0 
67.6 
69.1 

73.0 
79.5 
76.2 
79.6 

83.0 
73.7 
70.5 
76.6 

68.7 
67.1 
6.1.6 
68.4 

44.0 

51.8 
46.2 
55.3 

32.0 

33.0 
37.7 
30.6 

25.0 

12.8 
(30.0) 
17.7 

47.2 
46.8 

18.5 

34.5 

46.0 

6U.9 

69. 1 

77.1 

76.0 

64.4 

50.1 

33.3 

21.4 

46.9 

NORFOLK,  NEBR. 

22.3 

34.0 
31.1 
23.6 
23.  9 
28.8 
42.7 

41.8 
42.9 
40.4 
47.9 
45.5 
50.4 

55.4 

6.1.3 
59.4 
60.5 
57.0 
53.7 

74.2 

76.9 
68.4 
71.3 
70.0 
72.7 

57.8 
62.4 
60.8 
58.2 
63.4 
69.6 

70.8 
6&4 
65.8 
6.5.0 
64.7 

51.2 
48.0 
44.0 
45.6 
46.6 

32.0 
27.6 
27.8 
30.0 
37.2 

24.1 

96.2 
13.8 
(30.  0"| 
16.7 

)1879  

1.6 
90.2 
13.4 
22.9 

3.9 
24.3 
31.7 
31.4 
20.3 

71.7 

73.0 
72.2 
75.1 

41.7 
H.2 
(46.0) 
47.8 

14.5 

22.3 

30.7 

44.8 

58.2 

66.9 

73.0 

- 

72.2 

60.2 

47.1 

30.9 

22.2 

45.2 

iSIdISON,  NEBE. 


32.3  1  47.4 

15.0 
28.3 

9.6 

13.1 

55.9 

67.6 

73.2 

66.1 

62.6 

43.0 

35.8 

44.7 

9.6 

13.1 

32.3  j  47.4 

55.9 

67.6 

73.2 

66.1 

62.0 

45.0 

35.8 

2L6 

44.1 
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WEST  HILL,  K£BJ{. 


Year. 

Jan. 

Feb. 

Miir. 

Apr. 

Jnno. 

July. 

Aug. 

Uct. 

Not. 

Dec. 

\|I0II>1. 

0.0 

7.6 
8.0 
0.2 

13.0 
23.7 
13.2 

32.2 
2ti.  2 
35.4 

47.7 

48.8 
52.  9 

88.1 
[04.0] 
00.0 

00.0 

70.2 
(72.6) 

75.7 

(77.0) 
77.4 

77.  K 

*"7«.'6' 
71.9 

70.0 

'  «o.e 

03.9 
63.6 

87.  S 
3U.4 
34.0 
33.7 
30.8 

.Vi.l 
(50.0) 
48.0 

51.3 

iio 

28.0 

35.  ;i 

fl?:tl 

(48.2) 

20.4 
13.8 

19.3 

sas 

52. 1 

eo.o 

70.5 

74.  3  j  711 

(63.0) 

10. 8 

17.3 

33.9 

50.4 

62.2 

70.7 

76.4 

73.2 

64.4 

52.6 

33.4 

21.5 

47.4 

GENOA,  NEBR. 


1^. 

20.8 

1870  

21.0 

26.0 

21.8 

47.7 

60.3 

67.  1 

74.4 

73.9 

00.3 

46.2 

20.5 

16.8 

45.6 

16.1 

\V2.  8 

30.5 

40.8 

57.  3 

07.6 

73.5 

72.1 

•5.1 

47.2 

31.6 

33.3 

47.8 

24.4 

31.6 

43.  6 

51.5 

5.'>.  0 

011.4 

7a  5 

75.5 

61.1 

48  2 

30.0 

18.4 

40.3 

18.6 

21.7 

37.  B 

M.  3 

64.  0 

70.4 

76.4 

73.8 

60.9 

37.6 

34.0 

11.8 

4115 

1880.  

29. 2 

27.  0 

31.7 

48.8 

07.  0 

60.6 

75. 0 

74.7 

61.5 

40.2 

22.6 

14.4 

47.4 

7;  2 

15.8 

28.  H 

42.2 

64.2 

72.5 

75.4 

77.6 

61.  5 

40.5 

31.2 

30.6 

40  4 

22.4 

29.5 

86.7 

48.2 

54.0 

08.8 

70.4 

72.  « 

64.3 

52.3 

%Xi 

21.4 

47.8 

7.8 

16.9 

31.2 

49.0 

54.  3 

67.5 

73.2 

70.7 

59.0 

45  0 

34.6 

24. 1 

44.5 

14.2 

14.2 

31.8 

44.0 

60.8 

71.8 

IX  i 

70.0 

65.8 

64  8 

36.0 

1^0 

4.'>.  6 

9.1 

14. 1 

33.0 

48.  7 

58.8 

J68.9 

75.3 

68.5 

63.5 

48.0 

37.  1 

29.  5 

46.2 

!5.  0 

24.5 

29.  0 

48.3 

64.2 

69.3 

77.7 

75.4 

64.0 

5j.9 

32. 2 

17.0 

40.9 

10.9 

15.  1 

35.9 

52.7 

65.  I 

72.1 

75.7 

70.6 

63.  4 

47.8 

36.3 

20. 1 

47.  1 

fi.9 

2.5.  5 

24.6 

51.4 

54.9 

09.  8 

76.7 

70.5 

C4.0 

48.4 

36.4 

29.7 

40.4 

22.8 

21.3 

39.9 

52.7 

00.7 

69.0 

73.4 

72.8 

60.6 

50.1 

82.1 

36.4 

40.2 

14.0 

22.7 

31.6 

 •— 

15.4 

22.6 

32.7 

48.7 

60.0 

69.4 

74.8 

68.5 

62.6 

48.4 

33.2 

22.9 

46.6 

RICHLAND  (ON  THE  ELKHORN  RIVER),  NEBR. 


76.  li 

72.4 

63.6 

49.0 

:o.9 

2:i.  8 

21.4 

37.2 

40.5 

O.").  2 

70.2 

7a  1 

73.2 

63.3 

49.9 

37.5 

11.6 

47.7 

18.0 

24.1 

44. 1 

50.7 

65.2 

71.2 

77.6 

74.4 

62.  5 

52.  5 

32.2 

17.  1 

40  1 

12.2 

22.8 

31.6 

60.7 

60.1 

73.0 

74.0 

74.0 

62.0 

49.6 

34.6 

25.6 

47.6 

8.8 

13.2 

2a  0 

43.0 

6:i.2 

71.4 

75.6 

72.8 

65.1 

51.7 

36.3 

32.3 

46.8 

63.0 

66.9 

71.5 

71.9 

02.6 

40.2 

33.2 

21.2 

16.4 

30.3 

32.8 

45.7 

62.6 

73.8 

76.1 

73.3 

6.5.7 

44.3 

32.8 

17.0 

"47.6 

1865  

20.8 

28.4 

29. 1 

45. 1 

62. 3 

70.9 

70.3 

72.0 

70.5 

53.3 

41.2 

15.1 

4&2 

19  5 

21.4 

29. 1 

60.0 

60.4 

67.8 

77.4 

71.3 

57.5 

53.2 

39  0 

23.4 

47.5 

14.6 

l'.».  7 

14.  I 

43.4 

64.2 

70.2 

72.5 

73.0 

65.3 

52.2 

40.2 

27.2 

46.5 

11.4 

24.3 

42. 3 

43.6 

63.8 

70.3 

80.5 

6a7 

.56.1 

50.0 

33.8 

20.2 

47.1 

24.8 

27.4 

31.5 

46.8 

60.2 

6a  0 

71.5 

73.1 

60.9 

42.2 

32. 1 

25.7 

47.0 

1870  

20.0 

29.2 

28.7 

17.3 

23:8 

31.7 

46.0 

61.8 

70.3 

75.2 

72.5 

62.0 

49.1 

35.1 

21.4 

47.3 

DAVID  CITY,  NEBR. 


62.2  \  49.0 
53.0  1  42.0 

21.2 

21.6 

31.6 

45.4 

55.4 

•  62.5 

66.8 

65.5 

94.0 

20.0 

43.2 

21.2 

21.6 

31.6 

4&4 

55.4 

02.5 

66.8 

65.5 

57. 6  j     45. 5 

24.0  j  20.0 

43.8 

STROMSBURGH,  NEBR. 


1883  . 

1884  . 
1885. 
1886. 
1887. 


16.5 

ia4 

6.0 
14.2 


Means. 


13.8 


16.9 
17.0 
25.7 
17.9 


19.9 


35.3  1 
(.14.7) 
29.4 
36.8 


34.0 


46. 1 
49.0 
51.0 
52.4 


49.6 


60.3 
58.2 
65.0 
63.9 


75. 5 
71.0 
70.9 
71.2 


61.8 


72.2 


(75.  4] 
74.7 
77.5 
73.9 


75.4 


73.4 
68.3 
7&4 
70.3 


72.1 


64.0} 

62.0 
63.9 


56.2 
49.2 
56.7 


37.9 
37.4 
37.3 
32.9  I 


27.6 
13.5 
(30  0] 
17.8 


147.  5) 
(«7.  5] 
47.8 


C3.3 


54.0 


36.4 


22.2 


47.9 


CRAIG,  NEBR. 


h53.5 

62.0 

69.2 

73.0 

78.0 

61.2 

50.3 

3S.S  !  35.4 

13.7 

48 
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FONTANELLE,  NEBR. 


Tear. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apt. 

Hay. 

JiUie. 

July. 

Aag. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual. 

24.4 
14.9 
11.6 

83.5. 

27.7 

17.2 

82.2 
W.6 

U.6 

38.5 

M.  i 
02.3 

72.9 

7S.3 

71.8 

•I*.  8 

64.2 

49.0 

85.2 

28.7 

48.2 

64.2 
56.4 
6^.4 

36.4 
SO.  2 

32.8 

18.2 

69.6 

47.6 

00.9 

65.3 

73.  8 

32.9 

17.0 

23.8 

29.8 

4&» 

71.2 

72.8 

7L6 

61.8 

45.2 

33.0 

23.4 

46.2 

OLD  COUNCIL  BLUFFS,  OE  FORT  CALHOUN,  NEBU. 


1820  ■.  

1821 

1822   

1823  

1824   

1825   

1826   

Means 


8.  ft 

29.4 

84.1 

S8.0 

63.7 

74,1 

75.4 

75.1 

68.0 

46.2 

32.9 

18.4 

48.6 

10.8 

2t.  1 

37. 0 

45.1 

58.6 

75.0 

72.1 

77.8 

64.2 

.54.9 

36.9 

14.9 

47.5 

31.0 

32.9 

44.8 

49.3 

63.9 

Zi" 

79.6 

77.3 

67.8 

4.0.1 

3.1.3 

12.8 

50.7 

22. 4 

16. 1 

38.9 

.  55.  U 

61.8 

79.0 

70.  U 

76.7 

66.8 

55.7 

41. '4 

27. 

51. 7 

27.2 

27.5 

28.4 

47.4 

63.3 

67.4 

75.9 

.76.2 

64.4 

51.3 

30. 1 

25.8 

48.7 

20.4 

32.0 

40.3 

59.4 

67.0 

,  73,0 

7.V3 

76.7 

64.3 

54.7 

43.0 

24.2 

52.6 

22.0 

23.6 

34.7 

48.0 

71.7 

76.4 

77.0 

74.8 

62.8 

57.4 

42.6 

30.8 

51.8 

18.9 

26.6 

36.0 

61.7 

64.1 

74.1 

76.3 

76.2 

65.5 

52.8 

37.3 

22.0 

5a2 

DE  SOTO,  NEBR. 


1867  

1868  

1869  .......... 

1870   

1871  

1872  

1873   

1874   

1875  

1876  

1«77  

1878   

18(9  

1880   

1881  

1882  

1883  

1884   

1885  

1880   

1887   

8888  

1889  

1890  

Meaua 


14.1 

18.8 

13.1 

41.7 

55.6 

71.7 

73.6 

74.0 

6r,.3 

91.9 

39.5 

25.6 

4S.7 

11.2 

23.2 

41.3 

'  43.8 

63.8 

71.0 

81.4 

67.9 

54.8 

4a  8 

33.0 

19.6 

46.6 

24.6 

26.4 

30.8 

45.8 

59.3 

6i>.l 

70.4 

72.6 

59.7 

42. 0 

30.8 

24.6 

46.0 

19.2 

28.3 

27. 3 

52.2 

64.0 

72.5 

75  1 

68.3 

62.8 

50.0 

40.0 

28.3 

48.7 

21.6 

27.8 

40.  0 

53.7 

64.9 

74.6 

72.6 

71.9 

GO.  6 

52.6 

29.2 

16.4 

48.8 

l&O 

26.0 

30.0 

51.4 

61.0 

72.5 

74.0 

73.7 

61.7 

52.5 

28.9 

15.8 

47.1 

ia>i7 

2.3.4 

36.6 

4i.0 

^.6 

T4.7 

75.2 

76.0 

60.0 

47.3 

87.1 

(23.9) 

147.6] 

20. 1 

26..-1 

32.  8 

143.01 

66.8 

73.2 

79.0 

77.6 

63.7 

53.9 

34.6 

20.  1 

[40.  8J 

7.9 

10.2 

27.4 

44.4 

62.  5 

70.0 

73.1 

68.8 

61.2 

48. 1 

30.2 

31. 1 

44.6 

25.0 

27.3 

27.0 

50.0 

61.0 

67.5 

74.0 

73.8 

61.3 

49.4 

31.6 

17.0 

47.2 

17.5 

35.2 

30.7 

49.7 

60.0 

67.9 

74.  C 

71.2 

65.8 

49.4 

83.9 

35.2 

40.2 

26.3 

34.8 

47.5 

S4.0 

58.3 

66.2 

77.4 

74.6 

62.7 

50.3 

40.8 

19.6 

51.0 

10.8 

25.0 

39.5 

[49.01 

104.01 

69.0 

76. 1 

73.4 

61.1 

59.4 

36.8 

15.2 

149. 11 

31.9 

29.4 

3.').  4 

51.1 

68. 1 

69.7 

74.2 

73.3 

61.7 

47  0 

24.2 

17.7 

48.6 

U.5 

16.  U 

26.  1 

43.6 

66.  3 

72.7 

75.9 

7&0 

63.7 

51.7 

33.5 

31.8 

47.4 

24.2 

32.0 

38.6 

S2.0 

50.3 

69.8 

69.7 

71.4 

66.6 

55.7 

36. 4 

20.8 

49.4 

8. 1 

17.0 

33.2 

52.9 

56.7 

67.8 

74.  1 

70.6 

60.0 

48.1 

36.8 

20.0 

46.0 

14.6 

17.3 

3  .x  4 

47.4 

60.4 

71.2 

73.0 

69.2 

67.0 

54.7 

36.5 

14.7 

46.6 

9.4 

14.5 

34.8 

49.4 

69.2 

09.8 

75.2 

68.7 

63.3 

48.4 

36.8 

27.1 

46.4 

7.0 

24. 1 

32.2 

51.0 

65.  1 

71.9 

78.5 

75.8 

64.9 

57.7 

3:i.  3 

16. 4 

48.2 

10.8 

17.4 

37.0 

54.3 

.  66.4 

72.8 

76.5 

72.1 

64.3 

48.4 

36.4 

21.9 

48.2 

6.6 

24.  C 

27.8 

52.4 

65.4 

76.2 

77.7 

74.6 

62.7 

49.4 

87.0 

30.2 

47.4 

22. 6 

32.0 

41.  3 

51.2 

61.4 

68.9 

73.8 

72.4 

62.1 

50. 1 

33.2 

37.0 

io.j 

16.8 

24.8 

30.8 

23.9 

16.6 

83.1 

49.2 

61.6 

70.5 

75.1 

72.6 

62.4 

50.6 

34.4 

23.3 

47.8 

YUTAN,  NEBR. 


73.3 
71.2 

75.4 
75.6 
77.9 

70.4 
[66.0) 

68.1 
(63. 0) 

55.8 
48.1 

36.6 
37.5 

14.3 
27.9 

9.7 
6.6 

14.6 

25.0 

34.5 
32.8 

49.8 

60.5 

(46.51 

11.3 

9.2 

19.8 

33.6 

49.8 

60.5 

72.2 

76.3 

68.2 

65.6 

52.0 

37.0 

21.1 

47.1 

CLEAR  CREEK,  NEBR. 


1874  . 

1875. 
1876. 

1877  . 

1878  . 

1879  . 

1880  . 

1881  . 

1882  . 

1883  . 
1884. 


Means . 


8.0 
25.3 
16.4 
25.0 
18.2 
30.8 

9.6 
24.2 

9.2 
14.6 

lai 


9.0 
2«.0 
35.1 
33. 1 
24.2 
27.8 
15.4 
32.4 
18.7 
17.9 

24.0 


28.3 
26.4 
31.1 
44.3 
39.2 
33.6 
26.6 
36.0 
32.8 
33.7 

33.2 


43.1 
46.1 
48.0 
52.4 
50.9 
49.5 
[42.01 
50.9 
52.9 
47.0 

48.3 


r2.4 

6U.9 
58.2 
56.0 
65.1 
68.3 
67.0 
55.8 
57.0 
61.6 

61,2 


77.8 
69.1 
67.8 
66.6 
66.0 
70.0 
71.0 
74.2 
70.2 
6&9 


70.2 


78.2 
72.8 
73.7 
72.7 
76.7 
76.7 
74.8 
77.0 
70.5 
75.4 


75.3 
66.8 
69.7 
70.3 
74.8 
73.1 
73.3 
79.2 
72.2 
72.0 


74.8 


72.8 


61.6 
60.3 
60.2 

■  r.64.5 
62.5 

—60.  5 
61.6 
62.3 
66.5 

.  60.4 


62.0 


52.6 
47.2 
47.6 
47.2 
48.8 
57.9 
46.6 
52.4 
[52.01 
47.8 


50.0 


32.7 
29.1 
30.1 
32.1 
40.1 
86.  S 
23.S 
83.2 
8S.8 
36.6 


32.9 


23.6 
29.8 
15.6 
34.7 
19.0 
15.1 
16.7 
32.2 
22.7 
25.9 


23.5 
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WE8T0N,  NKRR. 


Tear. 

Jan. 

Veb. 

Har. 

Apr. 

May. 

Juuo. 

Jaly. 

Aag. 

Sept. 

Oct.  Not. 

Dec. 

AjinaaL 

56.6 

62.0 

70.6 

76.0 

76.0 

68.2 

51.8  j  31.0 

37.0 

17.3 

(25.  0] 

32.2 



17.3 

(25. 0] 

32.2 

66.6 

03.0 

70.6 

76.0 

76.0 

63.2 

61.8  1  31.0 

37.0 

(40.7) 

FREMONT,  NEHR. 


53.5 

W.8 

72. 1 

72.9 

74.8 

67.9 

56.8 

38.6 

22.7 

8.8 

18.7 

33.3 

52.8 

87.  5 

08.0 

75.8 

72. 1 

60.5 

44.2 

37.3 

24.2 

it. 

12.7 

16.2 

32.4 

4.5.8 

61).  2 

74.6 

72.0 

68.0 

6.^.4 

44  7 

34.7 

12.8 

45. 

7.7 

12.2 

33.0 

47.6 

58.1 

67.7 

75. 1 

68.8 

65.2 

47.0 

35.8 

30.3 

45. 

6.6 

22.3 

28.7 

49.2 

64.6 

89.0 

76.9 

74. 1 

6.3.6 

r,fi.  5 

31.6 

ia2 

46. 

11.6 

18.  8 

37.2 

52.9 

62.4 

71.2 

73.9 

71.2 

64.4 

48.0 

37.8 

28.5 

47. 

8.9 

24.8 

27.8 

52.0 

54.9 

70.0 

76.8 

70.9 

62.2 

47.8 

35.7 

29.4 

46. 

21.9 

21.9 

40.8 

53.7 

61.9 

70.2 

74.4 

73.2 

65.3 

50  5 

83.1 

37.4 

50. 

16.3 

24.3 

3U.9 

11.8 

19.0 

33.0 

50.9 

69.7 

70.4 

74.7 

71.6 

64.3 

50.0 

35.6 

24.3 

47. 

ASHLAND,  NEBR. 


78.5 
74.2 

51.7 

68.7 

69.9 

70.3 

63.5 

61.8 

88.2 

.. 

43.3 

51.7 

63.7 

69.9 

76.4 

70.3 

63.5 

51.3 

35.2 

 1 

LOGAN,  IOWA. 


58.9 
52.4 

65.1 
68.1 

76.3 
70.6 

69. 1 
71.8 

58.0 
66.0 

51.0 
64.3 

15.6 

23.9 

18.3 

44.2 

42.4 

27.5 

46.3 

13.0 

26.0 

43.5 

43.7 

60.9 

68.3 

79.6 

68.6 

55.4 

49.2 

34.0 

19.2 

46.8 

23.1 

26.5 

31.9 

45.0 

68.0 

63.3 

68.9 

71.0 

60.6 

42.8 

31.8 

25.7 

45.7 

21.2 

30.5 

29.0 

50. 1 

62.6 

69.3 

75.2 

66.1 

62.4 

51.7 

42.0 

25.2 

48.8 

22.6 

29.7 

39.8 

54.5 

62.6 

72.4 

70.3 

69.  6 

61.6 

53.4 

30.0 

17.1 

48.6 

17.5 

25.6 

29.9 

48.0 

58.2 

69.7 

72.6 

71.2 

61.5 

52.2 

28.4 

14.8 

45.8 

14.1 

23.2 

35.9 

43.5 

55.8 

72.8 

72.9 

74.6 

59.1 

46.7 

37.0 

[2r.oi 

[46.71 

20.2 

20.7 

33.1 

42.6 

64.2 

69.2 

77.6 

79.0 

63.0 

56.1 

33.6 

26.2 

48.7 

7.6 

12.6 

28.3 

43.4 

60.5 

68.6 

71.6 

68.2 

61.6 

48.5 

29.9 

32.2 

44.4 

25.8 

28.4 

29.7 

49.3 

60.3 

64.5 

72.8 

71.0 

61.3 

48.8 

32.6 

16.6 

46.8 

17.6 

35.2 

31.9 

47.3 

59.2 

67.9 

73.3 

70.7 

67.8 

511.8 

33.6 

34.9 

49.3 

28.5 

3.M 

48.0 

51,8 

56.1 

66.8 

76.4 

74.0 

64.7 

52.7 

41.2 

21.3 

51.4 

1879  

21.8 

26.7 

40.8 

50.  9 

63.7 

66.7 

77.0 

74.2 

62.3 

60.7 

3&5 

15.4 

49.9 

1880   

34.4 

32.6 

,16.6 

51,7 

71.3 

71.0 

75.7 

74.1 

63.4 

49.7 

27.5 

18.5 

50.5 

r.'.o 

16.5 

29.5 

45.2 

66.8 

73.6 

79.5 

79.6 

66.9 

64.3  " 

35.8 

34.7 

49.6 

26.0 

33.4 

39.6 

51.9 

56.6 

72.5 

69.8 

72.1 

66.9 

56.5 

37.4 

22.8 

60.5 

10.2 

20.2 

33.9 

53.0 

58.5 

68.7 

77.0 

77.2 

64.0 

50.6 

39.3 

29.6 

48.  5 

17.8 

21.3 

36.7 

48.4 

64.3 

71.3 

72.8 

70.8 

69. 1 

5H.1 

38.5 

17.1 

4<>.5 

14.1 

15.5 

32.5 

51.8 

61.7 

.  71.8 

76.9 

70  4 

65.2 

51.0 

25.6 

48.0 

1886  

7.1 

22.0 

32.2 

52.5 

65.5 

70.7 

77.0 

76.8 

70.2 

55.5 

m 

18. 1 

4a  2 

10.9 

18.6 

39.4 

55.0 

66.7 

74.4 

77.3 

73.5 

66.4 

50.0 

37.5 

23.8 

49.5 

7.2 

20.8 

29.0 

63.4 

57.4 

70.8 

79.4 

73.6 

64.4 

.^O.  9 

38l8 

31.5 

48.1 

24.1 

22.9 

42.1 

54.2 

62.7 

70.7 

74.0 

72.4 

62. 2 

52.3 

35.4 

39.6 

51.0 

19.2 

26.5 

31.6 

18.0 

24.8 

34.3 

49.2 

61.0 

69.6 

74.8 

72.6 

62.7 

51.8 

35.6 

24.5 

48.2 

'Observations  were  made  at  Harris  Grove  from  1866  to  1873,  inclosive,  bat  are  not  inoladed  in  the  averages  upon  which  the  charts  are  baaed 


OMAHA,  NEBR. 


24.0 

30.3 

40.8 

53.7 

63.4 

75.8 

75.4 

73.5 

62.2 

53.2 

30.7 

18.3 

50. 1 

19.2 

27.5 

31.2 

50.8 

60.9 

72.4 

76.1 

74.9 

62.4 

53.0 

30.1 

ia2 

48. 1 

16.9 

26.7 

38.1 

45.3 

68.8 

74.1 

74.5 

77.2 

60.4 

4&4 

38.2 

24.8 

48.6 

22.2 

23.0 

33.5 

44.7 

66.1 

73.1 

79.6 

77. 1 

62.7 

53.6 

36.0 

28.2 

50.0 

10.8 

13.4 

30.2 

44.9 

62.9 

70.9 

74.2 

70.0 

62.5 

49  6 

32.6 

33.9 

4«l3 

26.7 

30.4 

29.2 

51.1 

63.0 

68.2 

75.2 

74.9 

62.2 

49.9 

33. 1 

lao 

48.6 

20.2 

37.3 

33.6 

50. 1 

60.3 

69.1 

75.6 

72.6 

66.4 

51.2 

36.0 

38.9 

50.9 

28.8 

36.7 

47.9 

64.6 

58.1 

66.7 

79.0 

76.8 

64.1 

52.0 

43.8 

21.5 

52.5 

21.7 

26.8 

41.0 

53.6 

66.8 

72.7 

7a  5 

.  75.0 

62.5 

61.5 

40.3 

17.3 

SI.  5 

34.5 

30.9 

35.9 

51.2 

69.4 

73.0 

76.7 

74.7 

62.9 

49.2 

26.4 

18.4 

SU.3 

11.8 

17.9 

27.6 

44.4 

67.8 

74.0 

78.9 

80.2 

66.0 

.i4.4 

38.9 

36.0 

49.7 

27.5 

86.3 

40  2 

52.0 

56.6 

71,0 

71.7 

73.1 

67.5 

57.2 

39.7 

24.6 

51.4 

11.9 

21.7 

34.6 

53.6 

67.3 

69.1 

75.7 

71.3 

60.8 

49.4 

39.2 

2?.  6 

47.8 

17.0 

19.4 

36.3 

47.5 

61.6 

72.3 

74.5 

70.3 

68.6 

57.3 

39.3 

17.3 

48.4 

12.2 

16.6 

36. 1 

50.1 

69.8 

71.1 

77.0 

60.9 

64.5 

49.8 

39.9 

28.6 

47.9 

7.3 

24.4 

31.9 

50.9 

65.1 

70.2 

77.3 

75.6 

65.3 

58.3 

34.2 

17.9 

48.2 

11.8 

18.2 

38.0 

54.5 

66.1 

72.4 

76.3 

72.0 

65.3 

60.7 

39.6 

23.6 

49.0 

8.0 

25.9 

28.8 

52.5 

65.9 

70.0 

79.2 

T2.4 

64.0 

51.2 

39.7 

32.3 

48.3 

24  0 

23.0 

42.5 

54.0 

82.5 

69.5 

74.8 

74.0 

6SL6 

52.3 

85.3 

3a4 

61.3 

18.2 

25.2 

32.6 



18.8 

26.6 

35.4 

50.5 

62.3 

71.4 

76.3 

74.0 

63.9 

52.7 

36.4 

25.4 

49.4 

S.  Ex.  115  i 
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CLIMATE  OK  NEBliA^KA. 


1857  . . 
18r)8.. 

1858  .. 
1800  . . 
1801 . . 
18C2.. 
1863  . . 
I8«4  .. 
1806.. 
1866.. 
1867  .. 
18«8  .. 
18GU. 

1870  . . 

1871  .. 

1872  . . 

1873  . . 

1874  .. 


Means. 


Statement  Hhoiving  mean  temperatures — Continued. 
BELLEVUE,  NEBR. 


Jan. 


3».7 
27.2 
24.4 
17.7 
16.2 


18.6 
23.2 
21.0 
18.3 
13.7 
26.2 
32.8 
24.8 
10.5 
1.1.4 
21.0 

21.2 


Ifeb. 


17.3 
25.3 
29.6 
27. 1 
19.9 


31.3 
30.7 
24.8 
20.4 
27.4 
30.2 
32.4 
31.2 
24.4 
24.6 
20.9 

26.5 


Mar. 


44.7 
40.i 
4.5,  0 
36.6 
31.8 


34.7 
32.6 
81.1 


45.0 
84.0 
82.4 
42.  2 
20.  7 
86.5 
32.0 


Apr. 


48.2 
42.6 

53.9 
52.9 
47.1 


46.2 
46.2 
51.9 
47.2 
46.6 
49.8 
58.8 
56.2 
39.  9 
44.5 
46.2 


36.6 


48.3 


May. 


65.5 
63.  5 
63.8 
0(t.  1 
63.4 
62.4 
61.9 
62.2 
60.7 
55.9 
66.  6 
61.6 
66.8 
66.0 
[CO.  81 
68.4 
66.6 


62.1 


June. 


70.6 
70.8 
69.8 
72.4 
74.2 
72.5 
66.6 
7.1.2 
71.5 
67.7 
71.6 
73.6 
69.0 
73.1 
76.3 
71.5 
73.8 
73.2 


July. 


76.7 
74.2 
76.7 
77.7 
75.  3 
76. 4 
70.4 
75.8 
72.0 
78.6 


84.0 

73.5 
78.8 
75.0 
74.5 
74.4 
80.0 


71.7 


76.1 


Aug. 


71.7 
73.0 
73.8 
73.3 
7.'».8 
72.9 
72.9 
74.1 
70.6 


70.2 
76.2 
70.3 
73.6 
73.6 
75.9 
76.4 


73.2 


Sept 


75.3 
04.7 
62.6 

64.  r> 

63.9 
6C.7 
64.7 
66.7 
72.3 
58.9 


58.5 
63.2 
6!>.  7 
61.8 
61.  0 
59.7 
62.5 


64.3 


Oct. 


Kov. 


48.0 

52.6 
50.5 
66.0 
52.3 
47.8 
43.1 
46.3 
55.8 
63.2 


51.9 
44.8 

53.1 
Ki.  0 
50.0 
47.1 

52.5 


50.6 


32.0 
31.6 
39.6 
.37.2 
40.6 
37.4 
35.4 
33.4 
44.8 
43.7 


.16.7 
34.8 
42.6 
33.4 
29.4 
35.6 
34.9 


Dec. 


ADDiial, 


83.1 
25.7 
15.8 
23.0 
31.9 
34.1 
2.'>.2 
19.7 
16.2 
26.8 


86.6 


22. 1 
28.  3 
27.2 
16.8 
16  « 
23.0 
26.0 


24.2 


GLENWOOD,  IOWA. 


1887  

1868   

1869  

1870   

1871  

1872  

1873   

1874   

1875   

1878  

1877   

J  878  

1879  

1880  

IHHl  

1882   

1.S83  

1884  

1888  

1889  

1890  

Means 


9.2 

22.9 

16.5 

39.0 

47.6 

65.3 

65.2 

68.1 

58.4 

4.5.0 

36.6 

22.7 

41.4 

8.3 

19.7 

37.2 

89.4 

57.9 

65.5 

79.8 

64.8 

SO.  4 

42.5 

45.2 

15.0 

43.8 

18.0 

22.5 

26.7 

40.6 

67.0 

«n.5 

66.4 

67.4 

54.7 

38.4 

28.4 

20.4 

41.7 

1,5.4 

25.2 

26.3 

40.2 

61.0 

06.7 

57. 

65.0 

59.3 

47.3 

36.2 

21.4 

44.0 

21.2 

26.3 

37.8 

50.6 

59.4 

70  4 

71.4 

70.3 

54.9 

44.0 

26.9 

13.4 

46.6 

19.5 

22.3 

27.4 

47.6 

67.9 

66.8 

69.0 

72.0 

54.  3 

40.6 

22.4 

10.4 

42.5 

9.8 

18.0 

33.4 

42.1 

64.6 

09.  2 

d  70.6 

69.6 

52.4 

39.4 

29.4 

19.4 

42.3 

16.2 

16.  C 

28.6 

38.3 

58.0 

67.9 

71.0 

71.2 

56.5 

44.7 

29.4 

20.1 

43.2 

4.6 

8.5 

26.2 

40.6 

56.8 

■  C6j« 

72.8 

c65.3 

161.4 

42.4 

26.3 

27.6 

41. S 

21.2 

23.8 

24.6 

43.9 

57.4 

63.6 

72.6 

70.6 

56.6 

40.0 

26.5 

11.1 

42.7 

11.2 

29.2 

28.8 

45.2 

66  8 

05.0 

69.  4 

06.8 

57.0 

45.0 

30.0 

32.9 

44.8- 

d37.9 
14.0 

d  37.7 
22.3 

47.7 
35.5 

53.6 
4G.0 

57.8 
i  61.7 

08.2 
67.5 

73.0 
77.0 

71.0 
74.4 

61.9 

61.8 

60.4 

36.6 

115.4) 

[47.7] 

32.  6 

29.4 

36.  0 

53.2 

70.4 

b75.1 

79.4 

79.0 

65.8 

<1  5.).  0 

A  27. 1 

16.5 

61.6 

blO.7 

i  13.8 

28.7 

c  45. 3 

70.7 

e78.0 

c  81.2 

f  82.6 

a  69. 2 

b  56.8 

34.8 

p35.8 

60.6 

124.5 
6.9 

li33.4 
16.4 

140.0 
31.0 

g52.8 
49.2 

5.>.  6 

f?71.9 
72.5 

p74. 1 
77.6 

j71.4 
67.3 

56.2 

45.2 

36.9 

24.2 

44.9 

13.1 
10.0 

17.8 

(131.0 
32.6 

46.6 

55.2 

60.2 

69.8 

27.3 

59.9 

73.1 

83.2 

7.5. 1 

63.2 

50.9 

3&5 

31.9 

60.0 

34.5 

23.4 

43.8 

60.2 

59.2 

65.6 

72.6 

76.0 

58.7 

44.6 

38.6 

34.8 

48.9 

16.6 

25.9 

32.8 

15.9 

23.0 

32.0 

46.2 

58.9 

■  68.4 

72.8 

70.9 

58.5 

46.9 

32.0 

2L9 

45.5 

FORT  COLLINS,  COLO. 


38.9 
39.2 
38.9 
36.2 
[26.0] 

38.9 
32.1 

28.6 
(22.  8] 

44.0 
32.8 

40.2 
36.5 

51.2 
58.5 

67.0 
64.4 

68.6 
71.3 

69.3 
58.3 

68.0 
56.7 
62.2 
61.2 

44.4 

52.1 
50.4 
47.4 

(28. 5] 
25.8 
24.2 
25.2 

[47.3] 

3L2 
23.6 
[27.0] 
24.0 
23  4 
26.  r. 

2.5.6 
31.6 
(29.  0] 
14.4 
28.9 
23.7 

33.3 
36.7 
42.1 

30.0 
35.0 

47.2 

59.0 

68.2 

.  71.8 

69.9 

147. 2J 

46.0 
[42.  0) 
45.8 

53.0 
(51.01 

58.3 

68.5 
64.0 

72.3 
(69.01 

71.5 
68.9 

60.8 
60.2 

46.8 
43.4 
4&7 

33.9 
39.8 
34.7 

[30.0] 
33.3 

148.0) 
[46.0] 

39.8 
34.3 
41.1 

38.0 

44.4 

54.6 
49.8 

57.7 
53.3 
53.5 

70.0 

65.6 

20.8 
21.3 

36.7 
25.3 

60.2 
67.3 

.  48.5 

44.6 

32.1 
32.1 

30.4 

32.0 

62.3 

68.3 

69.3 

46.4 

25.9 

26.7 

37.0 

64.9 

67.5 

59.6 

47.4 

35.2 

28.7 

47.0 

45.2 

55.1 

70.2 

1872. 

1873  . 

1874  . 
1879. 

1880  . 

1881  . 

1882  . 
1883. 
1884. 
1885. 
1887. 
1888. 

1889  . 

1890  . 


LONGMONT,  COLO. 


19.1 
21.0 
24.1 

b30.5 
25.3 

31.3 
40.7 

63.8 
50.5 

b  53.2 
55.0 

b68.3 
a  62. 3 

b72. 1 
[72.5] 

166.3 
[73.5] 

f  59.7 
56.6 

f  49.4 

50.0 

1889  

1890  

31.9 

39.8 

[48.3] 

21.4 

27.9 

36.0 

52.2 

64.1 

65.3 

72.3 

69.9 

68.2 

49.7 

31.9 

39.8 

(48. 2J 

GREELEY,  COLO. 

c  49.3 
50.2 

34.8 
33.4 

30.6 
34.8 

1890  

22.8 

25.7 
25.8 

32.0 
34.4 

51.5 

5&9 

66.4 

74.4 

72.9 

58.8 

48.4 

22.2 

25.8 

33.2 

51.5 

58.9 

66.4 

74.4 

72.9 

58.8 

49.8 

34.1 

32.7 

48.4 

CLIMATE  OF  NEBRASKA. 
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Statement  nhowing  mean  temperatures — Continued. 
FOKT  SEDGWICK,  COLO. 


-  TMr. 

Jan. 

Feb. 

M*r. 

Apr. 

Jnne. 

July. 

Ang. 

Sept. 

Oct 

Not. 

Deo. 

AnousL 

45.3 
46.6 

43.  6 
60.5 

66.3 
60.4 

57.7 
64.7 

60.0 

72.fi 
88.7 
78.2 

77.8 

82.5 
74.6 

80,8 

52.4 
63.7 
43.4 
49.0 

47.8 

37.0 
8:i.2 
42.8 

38.7 
26.8 
24.6 
24.0 

18«8  

1870   

24.9 
27.8 
2G.0 

33.7 
27.6 
33.5 

36.7 
35.5 
81.8 

34.7 

78.2 
75.6 
68.0 

58.6 
62.0 
61.2 

80.6 
47.8 
50.4 

■   aa.  2  1     3L  6 

46.2 

60.6 

:  70.9 

78.8 

60.6 

49.6 

40.2 

28.5 

49.9 

RED  WILLOW,  NEBR. 


1883  

1884   

1886  

Means 


30.2 
17.6 


18.9 


24.  a 

24.0 
34.5 

24.3 


48.0 

37.0 
43.1 


42.7 


61,8? 

48.4 

56.0 


55.1 


67.  et 
61.1 


64.4 


80.9? 
75.7 


78.3 


85.  5? 
77.2 


80.9? 
73.5 


81.4 


77.2 


68.9; 
68.8 


66.3 


47.8 
•59,0 


63.4 


42.4 
88.4 


31.6 

las 


25.2 


CULBERTSON,  NEBR, 


56.5 
53.5 

60.5 
[58. 0] 

76.7 
70.6 

83.4 
75.4 

74.8 
[72.0] 

60.0 
59.1 

63.6 



38.8 

83.9 

23.4 

28.7 
28.7 

44.0 

23.4 

44.0 

55.0 

59.2 

73.6 

79.4 

73.'4 

64.0 

53.6 

38. 8      33. 9  j      62. 2 

KEENE,  NEBR. 

21.2 
19.7 

35.3 
36.5 

41.0 
51.4 

20.4 

35.9 

46.2 

  1  

1 

GRAND  ISLAND,  NEBR. 

57.3 

*  75.9 

57.6 

45.0 

25.0 

34.0 

15.8 

28.2 



15.8 

28.2 

57.3 

75.9 

57.5 

45.0 

25.0 

31.0 

FORT  KEAJBNEY,  NEBR. 


1849. 
1860. 
1851. 
1852. 
1863. 
1864  . 
1865. 
1856. 
1857  . 
1868. 
1869  . 
1860. 
1861  . 
18S2. 
1863. 
1865. 
1866. 
1867. 
16«a. 


Means . 


7.1 
22.9 
27.0 
23.1 
26.1 
18.3 
23.6 
6.0 
9.0 
30.3 
28.6 
25.5 
19.1 
14.5 
27.4 

'i2.'9 
19.8 
21.0 

20.1 


15.8 
27.3 
28.1 
30.9 
24.6 
30.4 
35.7 
22.8 
21.0 
17.7 
28.8 
31.6 
31.8 
2.^3 
27.6 

"26.6 
19.7 


24.3 


35.8 
31.7 
41.0 
33,3 
3C.5 
36.8 
32.9 
34.0 
33.2 
42,3 
39.0 
45.7 
38.8 
34.2 
40.9 

'23.'3 
12.3 


34.8 


46.9 

39.0 
45.6 
43.3 
4^6 
51.2 
54.4 
49.5 
37.8 
46.7 
44.4 
52.0 
52.3 
52.2 


44.6 
44.3 


47.1 


58.2 
58.9 
60.6 
60. 1 
53.6 
59.3 
60.9 
.59.0 
54.2 
55.0 
62.9 
65.5 

&a4 

•62.3 


54.4 
48.6 


58.3 


68.0 
68,2 
67.0 
67.  8 
70.3 
68.9 
69,4 
77.8 
70.7 
71,4 
71.3 
72.3 
73.9 
71.3 


71,  3 
64.0 


70.2 


71.0 
75.0 
76,2 

r.'.u 

71.5 
75.2 
76.1 
78.0 
76.1 
76.2 
79.7 
78.6 
76.9 
77.1 


76,4 
68.7 


75.3 


68.9 
73.0 
70.8 
72.0 
73.2 
76.1 
75.3 
71.2 
71.3 
7L4 
71.7 
74.1 
74.2 
73.8 


72.6 
70.8 


72.5 


6,5.2 
63.8 
69.6 
58, « 
63,0 
66. 1 
61.8 
60.5 
65.2 
63.6 
60.  7 
62,2 
62.3 
64.9 


51.9 
64.7 


62.8 


46.7 
42.0 
50.4 
53,4 
48,9 
55.9 
54,3 
52.4 
48.7 
49.8 
49.8 
52.7 
51.8 
52.4 


48.6 
52.8 


50. 


40,  & 

3.^.'T  I 

30.4  I 

26.2  ; 

34.2  I 

37,4 

3:1.2 

31.4 

3U.6 

32.2 

39.4 

37.6 

37,2 

36.9 


34.2 
39.3 


34.8 


17.9 
19.2 
19.7 
15. 1 
29.3 
30.3 
11.8 
12.2 
30.3 
25.6 
18.8 
22.8 
29.4 
31.2 

iio 

18.7 
31.3 


MINDEN,  NEBR. 


16.9 

19.0 

38.9 

44,2 

59.0 

78.S 
76.0 

71.0 
76.8 

M.5 

49.6 
56.0' 

4i.2 
32.9 

31.8 
21.9 

40.0 
27.1 
41.7 
34.0 

52.5 
54.3 
61.3 

66.0 
57.8 
58.8 

74.5 
70.6 
70.2 



78.6 
[77.0] 
74.8 



13.0 
21.1 
1&8 

31.2 
25.1 

72.7 
73.8 

61.3 
49.4 

37.2 
32.2 

32.  i 
37.0 

&.°] 





17.2 

28.1 

36.4 

51.3 

61.5 

72.1 

76.9 

73.6 

63.7 

51.6 

35.9 

31.1 

4a.T 
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HARVARD,  NEBR. 


Tear. 

Jau. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

Jnne. 

Jniy. 

Auf. 

Sept. 

Oct 

Nov, 

Dm. 

A 

)&0 
28.0 

188S  

14.3 
4.9 

15.0 
26.0 

30.3 

SO.  4 

6*.  2 

69.8 

79.6 

170.0) 

.  68.8 

46.0 

36.1 

147.8) 

70.7 

77.6 

80.8 

63.9 

Mean*  

9.6 

20.5 

30.3 

60.4 

'67.4 

73.7 

7a  2 

(70.  OJ 

66.1 

46.0 

36.1 

23  0 

(47.61 

LEXINGTON,  NEBR. 

61.0 

42.8 

33.6 

30.7 

18.4 

27.2 

31.9 

18.4 

27.2 

31.9 

51.6 

42.3 

33.6 

30.7 

FRANKLIN,  NEBR. 

13.3 
20.0 
19.4 

30.3 
lf».4 

68.4 

51.0 

57.4 

69.8 

36.7 
35.2 

60.1 

17.6 

24.8 

36.0 

52.2 

68.4 

66.1 

- 

RED  CLOUD,  NEBR. 

37.6 
38.9 

76.6 

77.4 

76.4 

92.4 

28.0 

12.0 

16.0 

23.3 

1874  

84.6 

83.5 

16.0 

23.3 

38.2 

76.6 

80.7 

80.0 

52.4 

28.0 

12.9 

SUPERIOR,  NEBR. 

12.0 
20.1 

36.0 
32.4 
U5.4 

77.2 
[74.51 
74.7 
7<i.6 

74.0 
(68.0) 

60.1 
68.7 

40.4 

89.2 

22.0 
18.9 

48.2 
50.4 

60.8 
57.5 

75.9 
70.4 
75.8 

71.1 

120.0) 

[49.2] 

16.0 

20.4 

34.9 

49.3 

69.2 

74.0 

75.8 

71.0 

71.1 

54.4 

39.8 

[20.0] 

(48.8) 

UTICA  (7  MILES  NORTH  Oi- >,  NEBR. 

66.4 

62.3 

1883  

11.3 

1&8 

33.5 

SO.  5 

i  .57.0 

69.0 

74.6 

72.0 

[47.  01 

.  [36.  OJ 

24.7 

11.3 

18.8 

33.5 

50.6 

57.0 

69.0 

74.6 

72.0 

64.4 

|47.  01 

[36.0) 

24.7 

[46.6) 

1884. 


STOCKHAM,  NEBR. 


17.4 


25.1  i  38.3 


I'M- 


MILFOBD,  NEBR. 


30.0 

36.6 

42.0 
38.3 

52.0 

55.  3 

•'^.0 
58.  9 

68.0 
71.5 

78.0 

74.0 

67.0 

30.0 

36.5 

40.2 

53.6 

58.4 

69.8 

76.0 

74.0 

67.0 

PLYMOUTH,  NEBR. 

1873   

1 

 t  1  

62.0 

73.7 

76.2 

77.6 

«1.6 

48.7 

,  37.0 

1 

........ 

CLIMATE  OF  NEBRASKA.  53 
Statement  shotcinfl  mean  temperatures — Coutiuued. 


GLENUALE,  NEBU, 


Year. 

.ran. 

Mar. 

Apr. 

Jnne, 

J  fly. 

An*. 

Sept. 

Oct. 

Dir. 

A  iiniial. 

74.0 

70.  5 
73.4 
06.2 
7S.8 

01.9 

W.  .  0 
64.8 
.'KI.2 
61.0 

48.  G 
61.0 
50.8 
49.0 
40.8 

14.2 
10.4 

23.  1 

22.  I 
22.6 

23.  :i 

26.5 

2tf.2 
16.2 
43.0 
31.2 

60.7 
44.5 
44.6 
47.5 

59.0 
M.3 
03.5 

5i).2 

60.4 

70.9 
70.7 
67.7 

76.0 
73.  5 
82.0 
73.0 

37.8 
37.8 
Xi.  4 
30.  K 

22.0 
26.0 
.  18  !) 
15.0 

4«.8 
45.8 

4n.!> 
46.6 

16.0 

23.6 

2».0  1  40.8 

69.0 

68. 9  1     75. 9  ^ 

72,0 

60.0 

48.1 

23.4 

4<>.e 

WEEPING  WATER,  NE15K. 


27.0 

31.8 

40.0 

52.5 

49.8 

70.6 

•  (72. 01 

5&e 

62.0 

50.6 

37.6 

29.1 

[48. «) 

1883  

0.8 

17.7 

30.7 

48.5 

57.3 

77.7 

85.9 

82.1 

68.8 

62.1 

39.5 

31.0 

50.2 

15.4 

18.0 

31.8 

32.8 

5«.6 

69.6 

74.4 

68.7 

68. 1 

56.5  ! 

3.5.0 

14.6 

4.'i.0 

(13.0) 

18.9 

33.8 

47.7 

55.7 

63.4 

72.  5 

66.4 

62.9 

40.7  i 

35.0 

27.3 

(46.3) 

6.  1 

23.  3 

29.0 

49.0 

63.2 

67.6 

73.3 

73  9 

63.7 

60.0 

3.5.'2 

19.7 

46.2 

13. 1 

19.2 

38.2 

52.6 

04.5 

74.0 

74.  0 

70.8 

05.7 

47.  3  1 

30.  0 

22.4 

48.0 

1888  

(8.0) 

25.  5 

28.5 

49.4 

55.8 

67.1 

77.3 

71.8 

(01.01 

46.8 ; 

30.3 

30.8 

146.5) 

23. 4 

21.7 

39.3 

50.  . 

62.1 

67.2 

72.8 

71.0 

00.8 

,   40.0  1 

31.7 

37.7 

48.0 

10.7 

23.7 

30.8 

14.7 

22.2 

33.3 

48.0 

57.9 

69.6 

7,5.3 

70.9 

64.1 

50.6  j 

36.0 

26.2 

47.3 

LINCOLN,  NEBR. 


1870. 
1881. 

1882  . 

1883  . 
1885. 
1886. 

1887  . 

1888  . 
1889. 
1800  . 


(13.01 
22.4 
13.0 


7.2 
14.7 

6.1 
25.6 
18.6 


Meana. 


15.1 


22.6 
26.8 
12.7 


25.9 
20. 1 
26.5 
23.4 
25.4 


22.9 


46.0 
54.8 


37.3 
31.4 
42.2 


42.0 


51.2 
50.1 
50.9 


49. 1 
49.0 
54.8 
53.8 
50.3 


51.3 


69.3 
61.3 
63.0 
59.3 


65.3 
57.3 
(61.5] 


62.4 


76.5 
(70. 0) 


68.7 


70.5 
69.0 


70.9 


78.2 
(71.0] 
79.6 


78.6 
74.2 


76.3 


P3.7 
(73.  0] 
77.6 
«9.4 


71.3 
72.8 


66.3 
6C.8 
09.  1 
62.6 


64.0 
62.5 


74.6 


05.2 


(.53.  0] 

38.9 

81.1 

62.5 

42.8 

30.6 

62.8 

.37.7 

46.0 

"38.3 

28.4 

57.6 

34  4 

19.7 

50.  0 

38.6 

2.3.6 

60.9 

38.6 

33.4 

50.4 

34.0 

30.5 

[62.41 
[98.8] 


48.6 

(50.5) 


51. 1  I     38. 1  i     30.5  I  [50.4] 


LINCOLN  (AGRICULTURAL  COLLEGE),  NEBR. 


24.7 
10.  U 

32.8 
18.8 
19.2 

39.0 
33.4 
38.1 

51.3 
52.6 
45.3 

58.3 
61.5 

68.6 

75.2 

70.7 

60.0 

48.2 

37.9 

27.8 

46.8 



17.4 

23.6 

36.8 

49.7 

59.9 

68.6 

76.2  1  70.7 

60.6 

48.2 

37.9 

27.8 

48.0 

CRETE  (BOSWELL  OBSERVATORY),  NEBR. 


22.0 

28.5 

62.0 

48.2 

70.8 

67.2 

71.8 

(67.0) 

54.6 

37.3 

23.2 

[50.0] 

(13.0) 

27.7 

34.9 

54.1 

{tl'.o] 

(72.  0] 

75.4 

75.6 

59.6 

f4a.SJ 

49.8 

27. 1 

(49.81 

16.2 

19.5 

34.6 

46.8 

60.4 

69.7 

73.2 

68.7 

67.7 

5.5.7 

36.5 

14. 1 

4a  9 

11.0 

1.1.2 

34.9 

49.8 

.57.8 

68.7 

73.6 

69.0 

G  >.  7 

47.2 

.•J7.5 

28.9 

46.4 

6.1 

26.0 

30.9 

50.1 

65.3 

68.7 

75.  7 

7.5.0 

64. 1 

57.0 

33.9 

18.  0 

47.5 

13.4 

19.0 

37.8 

55:1 

64.7 

71.0 

76.2 

72.3 

64.9 

50.4 

3.-<.6 

23.0 

48.8 

1888  

9.5 

27."S 

29.2 

53.5 

56.8 

•70.3 

78.0 

72.4 

61.2 

46.8 

34.0 

29.5 

47.4 

25.7 

23.  9 

42.6 

54.0 

61.0 

68.4 

74.2 

72.4 

63.0 

SI.  6 

35.6 

39.9 

51.0 

1890  ?  

18.9 

26.9 

33.6 



15.4 

23.8 

36.7 

61.4 

60.3 

70.0 

74.2 

72.2 

63.8 

51.6 

37.8 

25.5 

48.6 

SYR  ACUSE,  NEBR. 


1883  

1884  

1885  „  

1886  

1887  ..i. 

1888  ,„ 

lue  

1890   

MeuiB  


14.5 

24.3 

36.4 

57.0 

64.2 

71.1 

81.0 

74.0 

68.0 

62.0 

4ao 

30.0 

Sl.O 

19.4 

22.1 

37.0 

49.2 

64.2 

77.2 

78.0 

76.  1 

72.1 

5a4 

39.3 

10.0 

61.0 

16.5 

17.6 

36.8 

51.  1 

64.0 

71.3 

77.6 

71.8 

65.6 

49.0 

38.3 

29.5 

49.1 

8.3 

25.3 

33.3 

.51.3 

67.2 

72.5 

79.0 

(78.0) 

[66.0] 

58.1 

8.5.1 

19.3 

[4S.4] 

15.9 

20.1 

38.6 

55.2 

68.1 

74.2 

80.3 

74.4 

6&2 

60.6 

sag 

23.1 

SO.  5 

10.1 

27.1 

31.2 

54.3 

59.2 

72.4 

80. 1 

73.4 

65.3 

51.1 

38.6 

31.8 

40.6 

24.9 

24.1 

42.7 

54.2 

63.7 

70.9 

74.0 

71.2 

64.7 

51.9 

S5.S 

46.0 

51.5 

20.0 

26.4 

33.3 

16.2 

23.8 

36.2 

53.2 

64.4 

72.8 

78.6 

74.1 

66.8 

63.0 

97.0 

5"  4 
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EMERSON,  NEBR. 


Tear. 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Aufj. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Annoal. 

73.0 
78.4 
72.4 
75.2 
72.4 

72.4 
76.il 
73.5 

29.7 
[30.9] 
[34.0] 
35.  3 
32.4 
82.1 
35.2 

16.6 
13.9 
[24.  8] 
27.3 
32.8 
18.2 
38.3 

16.4 

12.1 
2^.4 
9.2 
28. 1 
19.0 
27.5 
20.4 

26.2 
22.7 
21.9 
13.3 
28.9 
35.2 
34.8 
27.2 

31.8 
86.2 
33.6 
30.0 
29.0 
34.1 
46.4 
40.4 

53.0 
44. 1 
45.2 
44.6 
SO.l 
[47.  0) 

63.9 

59.8 
68.1 
66.0 
62.3 
[62.0] 

76.3 
75.0 
80.2 

173.7) 

6i2 
00.4 
65.4 
66.6 
62.4 
65.  S 

».i 
46.8 

76.2 

60.4 
48.9 
50.4 

(47.2] 

67.9 
67.7 

73.8 
76.7 

73.0 
75.2 

[60.1] 

19.4 

26.S 

8&2 

47.3 

83.7 

7t7 

74.4 

75.4 

63.7 

4«.2 

32.8 

24.8 

48.6 

DE  WITT,  NEBR. 

19.8 
16.9 

29.4 
18.7 

47.2 
50.0 

61.4 
58.0 

71.3 

66.1 

36.2 

18.0 

74.7 

16.4 

19.6 

48.6 

59.7 

71.3 

74.7 

56.1 

36. 2 

18.0 

TECUMSEH,  NEBR. 

72.0 
73.3 

78.6 
83.8 

73.3 
76.2 
83.1 
74.0 
72.6 
76.8 

72.4 
67.4 

70.0 
67.0 

fa.i 

64.1 

^  61.2 
5.1.0 
61.7 
50.8 
46.0 
54.0 

41.0 
40.3 
37.6 
39  3 
40. 6 
34.9 

X».7 

30.8 
22.0 
24.8 
33.8 
[42.0] 

1886  

17.3 
11.4 
17.8 
11.2 
26.0 
19.4 

18.7 

»8.1 

52.4 

62.0 

22.5 
2&3 
23.1 
26.3 

38.5 
31.8 
41.6 
g  3.3.0 

.55.6 
53.0 
53.5 

68. 1 
66.9 
63.8 

74.7 
72.3 
■  70.3 

80.3 
81.4 
75  2 

61. 1 
4S.3 

(51.9) 

17.2 

23.8 

36.6 

53.6 

62  4 

72.5 

79.9 

75.8 

67.4 

54.4 

39.0 

28.8 

51.  C 

MISSION  CREEK,  NEBR. 

16.8 
9.8 
6.3 

13.0 

20  4 

29.9 

66.3 

58.0 

6&0 
68.0 
71.0 

2.5  0 
21.0 

32.5 

49.0 
52.0 

68.0 

11.2 

•  22.1 

31.2 

50.5 

68.0 

«.»■ 

07.2 

TABLE  ROCK,  NEBR. 

1883  

25.0 
10.8 
16.1 

36.8 
[23. 0) 
19.6 
16.7 

40.7 

34.5 
35.1 

53.0 
52.4 
47.1 

.56.  0 
57.7 
62.  1 
69.1 

74.0 
66.6 
71.6 
74.2 

73.0 
75.4 
75.2 

73.7 
[72. 0) 
(71.  Oj 

67.0 
61.7 
[72.0] 

54.6 
48.7 
55.7 

40.9 
37.9 
36.2 

26.5 
28.2 
19.4 

51.8 

[Is:*] 

17.3 

2i.O 

36.8 

50.8 

58.7 

71.  C 

74.5 

72.2 

66.9 

53.0 

38.3 

23.7 

49.0 

PAWNEE  CITY^  NEBR. 

26.0 

34.4 

38.2 

SI.  2 

56.0 
63.5 
59. 1 

69.0 
66.2 

55.0 

88.1 

2^.3 

79.9 

77.0 

1884  

18.6 

36.2 

49.5 

22.3 

34.4 

37.2 

60.4 

59.5 

79.9 

77.0 

67.6 

55.0 

38.1 

26.3 



T 


PLATTSMOUTH,  NEBR. 


74.3 

76.8 

60.  4 

36.4 

22.3 

1874   

19.9 

20.1 

32.2 

[41.0 

67.5 

74  3 

82.4 

78.7 

64.3 

64.1 

34.8 

25.6 

49.5] 

1875   

7.7 

11.6 

29.1 

44.8 

63.3 

71.2 

74.1 

69.7 

62.3 

48.9 

30.7 

32.2 

45.5 

1876   

27.0 

28.2 

27.9 

51. 1 

63.7 

«8.6 

75.7 

74.2 

61.4 

48.0 

30.3 

1&8 

47.8 

1877   

17.5 

35.0 

32.5 

49.3 

60.0 

67.4 

73.4 

71.8 

65.4 

40.7 

34.0 

37.1 

40.4 

27.2 

34.8 

46.7 

64.0 

57.5 

66.4 

76.9 

75.3 

63.0 

aiA 

41.8 

19.5 

51.2 

1879   

19.3 

26.0 

40.8 

52.3 

65.8 

70.5 

75.8 

73.7 

61.6 

50.5 

37.0 

16.9 

50.0 

1880   

31.2 

31.1 

36.2 

21.8 

26.7 

35. 1 

4^8 

63.0 

69.7 

76. 1. 

74.3 

62.6 

62.0 

35.1 

24.3 

4».l 
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NEBRASKA  CITY,  NEHR. 


ye»r. 

Jau. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

J  line. 

.liili. 

Aii({. 

.Srpt. 

Oct 

Vav. 

D<=r. 

A  ijiiii.tl. 

• 

61.1 

71.4 

78.9 
H>.  1 
72.0 
78.7 

75.  0 
72.'.; 
75.8 
09  4 

B3.2 
62.  K 

«r,.  2 
65.3 

.11.5 
53.  0 
2 

52  8 

39.4 
;»7.8 
34.5 
41.5 

16.0 

2:1. 0 

-27.5 
2&4 

28.4 

28.3 
23.4 

27.  S 
82.1 
20.4 

40.3 
41.6 

82.7 

S.'i.  1 
55.2 

60.0 

07.0 
64.7 

70.3 
73.8 
75.0 

50.0 
SI.  4 

81.3 

79,9 
83.9 

00. 1 
80.9 

55. 0 
«U.8 

35.8 

20.5 

1883   

6.3 
18.6 
11.2 
6.7 
8.4 
8.4 
28.6 
19.3 

17.9 
28.0 
14.9 
25.8 
19.4 
26.1 
22.0 

40.2 
34.4 

35.8 
.33, 1 
38.2 
29.9 
42.6 
32.8 

46.8 
46. 1 
51.4 
54. 1 
52.7 
53.7 

71.0 
70.7 
«1.0 
72. 1 

70.8 
[70. 0) 

73.5 
[77.01 
178.  OJ 
[76.  0] 
78.0 
74.0 

on.  i 

78.  3 
71.8 
71.0 
[74.0] 

07.  h 
60.0 
63  6 
04.3 
02.8 
[64.01 

36.8 
38  8 

16.4 

29.  1 
10.3 
(24.01 
29.9 
40.2 

59.5 
65. 1 
06.2 
60.9 
68.5 

(46.61 

[47.2 
(48.61 
47.8 
(51.01 

54.8  ,    3:1.  ;< 
48. 7       W  O 

1888  

50.1 
49.7 

30.4 
34.9 

1890   

>   

16. 1 

21.4 

36.5 

53.0 

63.0 

70.7 

77.2 

74.4 

05.5 

52.2 

37.2 

24.3 

40.  5 

HOWE,  NEBR. 

65.  S 

54.1 

36.8 

42.3 

I 

20.6 

28.4 

33.4 



20.6 

28.4 

33.4 

65.6 

54.1 

36.8 

42.3 

HOWARD,  NEBR. 


42.9 

27.7 

10.6 

17.4 

32.3 

4.-..  7 

02.6 

72.5 

7:1.3 

70.3 

62.4 



49.4 

32.6 

33.5 

46.9 

29.  0 

31.5 

20.  U 

.51.9 

62.9 

71.3 

75.2 

74.8 

6:t.o 

50.  3 

.33.5 

18  9 

49.4 

1877   

19.9 

S.V  4 

3i.  T- 

^  49:8 

60.4 

08.8 

73.4 

72.0 

00.3 

50.6 

35. 2 

39.  2 

.50.  r, 

1878   

29. 1 

3.1.9 

40.  3 

.54.9 

58.8 

71.2 

77.7 

76.6 

•  65.5 

[5-2.  0) 

42.7 

21.3 

(5.-.71 

1879  

20.9 

27.8 

42.4 

53.  1 

66.2 

71.0 

77.3 

74.4 

62.8 

59.5 

40.4 

19.  6 

51.3 

1880  

36.0 

36.4 

34.1 

.53.  4 

68.8 

71.7 

71.7 

75. 2 

63.4 

51.0 

27.3 

20.4 

50.8 

1881  

13.7 

19.2 

33.9 

67.9 

76.1 

81.3 

^  88.0 



22.  7 

29.1 

30.2 

50.  9 

.  OB.  9 

71. 1 

74.8 

74.9 

64.5 

52. 1 

36  4 

2.-).  8 

5a2 

PERU  (ON  MISSOURI  RIVEK)  NEBR. 


71.8 

08.1 
70.0 

6.-*.  1 
68.5 



27.7 

30.4 

33.2 
40.0 
36.3 
37.5 

1882   

52.4 
53.8 

"'58.'2 
62.4 

70.0 
72.0 
7&4 

i'i'i 

69. 1 

66.1 
52.0 

39.8 
39.7 

25. » 
29.5 

1883  

12.3 
14.1 

21.  i 
27.6 

26.4 

50.6 

46.8 

188*  

18.0 

36.8 

•  53.1 

no.  3 

09.3 

72.8 

70.4 

59.  *l 

50.0 

39.8 

27.4 

48.  C 

BROWNVILLE,  NEBR. 

CO.  1 
68.3 

'/4  'i         TO.  (5 

76.5 

67.0 

54.8 

32.7 

24.7 

28.0 

26.9 

42.9 

74.8 
71. 1 
71.0 
77.6 



[6.01 
16.8 
10.2 

28. 1 
23.5 
29.2 

36.3 
40.9 
40.1 

[.W.  0] 
57.0 

(66. 0] 
69.2 

77.7' 
83.4 

78.6 
76.6 

68.7 
71.0 

66.5 
54.5 

38.9 
45.7 

22.0 
28.0 

(.10.  .sj 
53.7 

1888   

71.4 

76.3 

75. 1 

* 

13.2 

26.9 

40.0 

55.0 

65.9 

73.4 

79.2 

76. 0 

68.9 

53.7 

39. 1 

24.9 

51.7 

DAWSON,  NEBQ. 

1884   

17.2 
14.0 
10.8 
13.4 

24.7 
14.6 
29.2 
24.0 

32.6 
36.4 
87.0 
41.0 

75.0 

67.5 

63.5 

44.0 

39.3 

53.6 
55.1 

22.2 

75.0 

 •  

13.8 

23.1 

36.8 

54.0 

87.5 

53.5 

41.6 

23.2 
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JOHNSON,  NEBR. 


T«ar. 

■Tui. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

Jone. 

July. 
77.6 

AOK. 

8«pt. 

Oct. 

Nov. 

Dec. 

AnnoaL 

'  84.4 
86.4 

82.8 
47.0 

87.0 

70.2 

72.9 

M.1 

47.6 

38.3 

28.0 

15.8 

19.7 

16.8 

19.7 

34.0 

49.9 

57.0 

70.2 

77.5 

72.9 

04.1 

47.6 

38.3 

28.0 

«.0 

STELLA,  NEBR. 


•LI 

71.4 

38.9 

29.0 

1884   

16.9 

20.6 

16.9 

20.6 

•1.1 

71.4 

88.0 

29.0 

• 

FALLS  CITY,  NEBR. 

 .  a. 


2L4 

46.9 

60.5 

70.2 

-76.5 

70.2 
64.5 
71. 1 
65.  3 
6.').  1 
63.9 

59.2 
48.1 
60.3 
49.7 

51.9 
53.8 

42.0 
40.9 
37.7 
37.9 
37.0 
38.  1 

21. 1 
.30.4 
19.7 
23.8 
31.3 
43.8 

15.3 
1110) 
15.0 
10.8 
26.2 
27.0 

37.6 
36.0 
38.0 
33.0 
40.9 
39.0 

71.1 
79.6 
73.4 
73.1 
74.0 

isLii 

(50.0] 
49.8 
62.0 

28.3 
23.5 
28.2 
22.4 
31.4 

152.  OJ 
65. 1 
55.7 
54.2 

67.2 
167.  5) 
5».3 
61.9 

72. « 

[73. 01 
72.4 
69.3 

7a  7 
78.2 
80.0 
75.6 

Means  

17.6 

25.9 

37.4 

68.2 

•3.3 

71.5 

77.8 

74.2 

66.7 

63.8 

38.9 

28.7 

60.8 

MONUMENT,  KANS. 


14.1 
12.3 
37.7 
20.0 

20.2 
33.7 
26.7 
39.0 

34.1 
34.0 
42.6 

50.8 
46.4 
51. 1 

55.0? 
64.9 
71.0 

78.3, 
(72.0] 
80.6 

76.6 

88.7? 

86.0 

69.7 
(78. 0] 
74.0 

62.3 
63.0 
68.0 

47.7 
57.4 
46  0 
65.2 

40.9 
89.7 
38.0 

32.5 
30.9 
24.0 

48.6 
t50.1] 
62.9 

41.8 

18.5 

30.2 

37.2 

49.1 

68.6 

76.3 

73.4 

73.9 

64.4 

51.6 

39.5 

32. 3  1     50. 8 

ALLISON,  KANS. 


36.4 
34.6 
40.8 

30.5 

30.2 
18.9 

32.3 
26.3 

1884   

20.4 
14.3 
13.6 
26.2 
19.3 
18.5 

20.8 
22.5 
33.8 
2.1.0 
22.4 
23.4' 

35.3 
37.8 
35.9 
39.6 
37. 1 
33.6 

44.5 
63.6 
49. 1 
52.0 
52.2 

57.1 
58.8 
67.7 
66.7 
60.  S 

71.2 
71.0 
72.1 
73.8 
68.6 

74.3 

76.6 
77.5 
78.0 
74.8 

68.0 
71.3 
77.5 
7S.0 
74.6 

66.5 
67.7 
67.3 

64.0 
49.8 

57.2 

47.0 
49.7 
60.7 

62.0 

50.1 

31.0 

35.1 

49.0 

ia7 

24.6 

36.6 

50.3 

62.2 

71.3 

76.2 

73.3 

85.9 

.'•2.8 

34.6 

28.2 

49.6 

BUFFALO  PARK,  KANS. 

1886  

19.6 
13.9 
26.4 
24.0 

28.3 
33.9 
31.4 
4L0 

40.3 

56.6 

68.5 
74.7 
71.0 
59.0 
64.4 

72.1 

''85.01 
70.0 
73.1 

76.8 
76.2 
83.0 

76.8 

67.2 
67.3 
6«.« 

51.8 
60.8 
52.0 

44.2 
35.5 
42.0 

35.1 
35.3 
29.0 

63.1 

4S.6 

68.1 

79.0 

66.3 

41.^ 

32.3 

21.0 

33.4 

45.0 

67.4 

67.5 

75.0 

78.7 

77.9 

87.5 

64.9 

40.6 

3^.6 

54.3 
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CONCORDIA,  KANS. 


Yaar. 

Feb. 

Mar. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Aag. 

S«pt. 

Oot 

BO.O 
69.7 
62.0 
63.3 
68.1 

Kov. 

Uoo. 

AnaiiAl. 

68.3 
66.2 
60.2 
68.  S 
•2.4 

70.4 
69.9 

72.7 
T2.8 
70.5 

74.6 

76.6 
77.7 
80.7 
75.7 

71.1 
75.9 
78.0 
74. 1 
74.0 

6S.6 
68.7 
66.4 
60.2 
•4.0 

41.  • 

37.3 
41.7 
40.2 
36.6 

M4 

24.2 
2A.6 
36.2 
42.0 

10.  5 
21.7 
15.5 
20.0 
21.0 

30.7 
24.3 
32.4 
26.2 
20.4 

.15.0 
42.4 

33.5 
44.  1 
3H.0 

3H.0 

51.0 
86.9 
56.7 
86.0 

50.6 
51.8 
SI.O 
62.8 

~  61.3 

19.5 

28.6 

64  0 

•2.4 

71.3 

77. 1 

73.0 

66.2 

63.8 

87.6 

82.6 

FORT  RILEY,  KANS. 


44.1 

38.7 

24.7 

38.0 

46.7 

57.0 

64.0 

72.7 

83.7 

84.8 

72.3 

64.6 

43.2 

36.2 

57.  3 

ao.5 

2U.  4 

38.7 

.  93.4 

71.  1 

741.8 

81.6 

74.4 

75.5 

S4.2 

42.8 

23.7 

!t6.0 

.u.u 

25.9 

38.2 

00.2 

66.9 

80. 1 

84.9 

76.1 

68.0 

60.  3 

38. 1 

20.3 

52.5 

0.4 

31.6 

39.0 

44.  K 

59.9 

74.9 

82.0 

77.3 

70.4 

65. 1 

36.8 

37.4 

61.6 

38.6 

26.  0 

50. 1 

51.4 

61.2 

74.3 

70.8 

75.4 

71.7 

58.0 

34.6 

28.0 

64.3 

93.1 

34.4 

47.9 

51.2 

67.3 

75.2 

83.2 

79  0 

69.  8 

48.1 

44.8 

21.3 

r4.6 

29.3 

36.5 

52.4 

61.0 

73.4 

79.0 

86.6 

82.6 

73.8 

Bl.2 

42.2 

28.8 

21.7 

30.  1 

45.  1 

58.  1 

6t.  7 

78.  1 

78.2 

7S.7 

69.8 

SO.  1 

31.4 

21.2 

63.0 

11.6 

25.9 

41.3 

53.  3 

69.1 

78.2 

83.  3 

82.6 

75,  1 

60.2 

44.0 

4(1. 1 

55.4 

36.3 

29.8 

41.5 

60.0 

70.3 

72.5 

70.  7 

78.9 

7.').  7 

51.8 

28.7 

5.V5 

27.0 

39.0 

42.0 

54.0 

70.8 

78.  1 

80.4 

81.5 

70.  1 

85.6 

40.0 

28.  1 

66.6 

29.4 

35.8 

38.  L 

52.7 

67.8 

70.0 

70.4 

78.5 

75.9 

59.2 

48  0 

21.8 

55.0 

28.6 

33.2 

30.6 

5».  3 

67. 1 

175.9] 

(80.  9) 

|78.1| 

(70.  3| 

62.2 

!>0.0 

30.1 

(.S6.3) 

22.0 

31.9 

25.6 

51.  :l 

01.  1 

77.0 

77.3 

78.8 

70.3 

59.3 

46.8 

35.6 

53.8 

17.7 

31.9 

50.  U 

41).  2 

68.0 

77. 1 

86.8 

73.8 

60.0 

54.6 

37.2 

25.5 

U.7 

31.2 

31.4 

37.4 

54.0 

62.  9 

71.0 

76.6 

78.8 

64.2 

46.4 

87.9 

2&7 

51.5 

26.9 

86.0 

36  8 

66.0 

68.3 

74.5 

83.  1 

73.3 

67.2 

55.3 

43.0 

27.2 

51.1 

27.6 

84.4 

40.3 

55.  8 

66.7 

79.0 

79.8 

76.5 

06.8 

66.6 

34.3 

22.9 

5.3.0 

28.4 

31.1 

37.6 

.V).  1 

66.5 

76.2 

79.2 

78.3 

65.5 

65.6 

33.1 

18.0 

61.8 

18.5 

29.3 

42.8 

47.5 

64.  5 

76.9 

78.5 

80.6 

65.6 

60.8 

20.8 

62.0 

25.7 

24.7 

3».  1 

49.3 

69.6 

77.2 

1875   

13.2 
33.1 

21.0 
34.8 

36.8 
32.7 

48.9 
57.0 

65.7 
65.9 
nOl.  2 

75.8 
71.9 
74.3 

78.7 

74.0 

68.9 

53.7 

33.7 

8a4 

74.7 

77.0 

71.5 

87.4 

30.0 

24.4 
31.1 

28.  U 

37.3 
39.7 
43. 1 

57.2 
55.  fl 
59.0 

11.2 
21.7 

71.4 
71.3 

76.0 
77.4 

81.3 
82.3 

79.9 
75.7 

72.4 
60.3 

•1.8 

5t.O 

30.8 
43.6 

24.3 
27.4 

24.2 

31.2 

41.0 

"B4.'7 

66.8 

75.9 

80.9 

78.1 

70.3 

56.2 

40.6 

28.2 

54.0 

*  Tbe  data  from  1875  to  1877  were' added  to  the  table  after  the  awrages  for  charting  had  been  compated. 

OREGON,  MO. 


21.0 

82.2 

25. 

0 

50.8 

57.9 

73.7 

75.8 

76.8 

67.8 

66.4 

45.9 

33.7 

51.4 

17.1 

30.  5 

32. 

6 

47.2 

06. 0 

73.0 

83.7 

71.6 

60.6 

54.7 

38.9 

23.8 

50.0 

30.8 

30.8 

35. 

9 

49.2 

60.7 

68.  8 

74.2 

76.8 

64.4 

45.5 

36.0 

29.7 

50  2 

25.7 

33.8 

33. 

8 

65.4 

07.2 

72.7 

79.6 

71.0 

67.3 

55.8 

45.2 

28.7 

53.  0 

26.4 

37.4 

43. 

7 

65.8 

64. 1 

74.7 

7i>.6 

7.3.7 

63.6 

65.  S 

35.2 

21.3 

52.2 

21.4 

29.8 

33. 

7 

54.2 

63.0 

73.9 

75.5 

75.1 

64.0 

55. 1 

32.2 

[27.3] 

160.4] 

77.6 

66.7 

63.9 

44.9 

20.4 

20.2 

29.3 

43. 

8 

54.6 

67.7 

71.1 

77.1 

74.9 

65.4 

61.3 

41.4 

21.0 

62.4 

38.0 

34.8 

39. 

9 

60.3 

69.5 

(73. 0] 

75.2 

75.6 

61.5 

51.8 

28.8 

21.2 

152.6] 

15.6 

21.2 

33. 

0 

48.4 

68.8 

79.2 

81.9 

70.0 

28.1 

38.8 

43. 
36. 

5 

54.5 

62.3 

46.0 

27.3 

1883   

14.6 

23.  1 

5 

7i.3 

62.8 

50.9 

41.3 

31.5 

17.9 

23.8 

37. 

8 

40.3 

61.4 

70.6 

[76. 6] 

(71.31 

(70.  7) 

58.9 

41. 1 

20.3 



[49.01 

14.2 

17.2 

37. 

1 

61.7 

63.5 

70.3 

77.9 

72.8 

[67.  Oj 

51.4 

41.5 

31.3 

(49.7) 

10.7 

28.1 

36 

6 

53.9 

68.1 

71.8 

78  6 

78.4 

69.4 

60.7 

(40.  0] 

[24.0] 

(51.7] 

17.2 

25.6 

40. 

2 

56.4 

67.8 

[73. 0) 

78.8 

73.6 

66.0 

61.9 

41.7 

25.7 

[51.5 

12.8 

28.9 

34. 

5 

55.7 

[59.  01 

71. 1 

78.3 

72.6 

65. 1 

53.0 

42.0 

33.4 

m.  sl 

1889  

26.9 

25.4 

43. 

8 

54.8 

63. 1 

70.2 

73.5 

[73.0] 

63.7 

62.7 

[38.  01 

42.9 

[52.3] 

21.1 

28.9 

87. 

I 

53.3 

64.4 

72.0 

77.3 

74.6 

65.6 

St.  3 

40.0 

27.3 

6L3 

ATCHISON,  KANS. 


62.0 

59.7 

72.3 

72.9 

74.0 

72.5 

54.6 

43.3 
42.4 

20.8 
29.8 

23.9 

26.3 

34.2 

.'>3.9 

20.2 

30.6 

24.0 

49.8 

57.  1 

73.9 

75.7 

75.4 

6a  6 

S6.0 

42.5 

32.7 

"50.5' 

16.6 

29.6 

[48.8] 

48.4 

65.8 

73.7 

84.2 

71.3 

61.3 

53.8 

38.4 

24.0 

[M.2J 

30. 1 

30.8 

35.8 

51.3 

61.5 

69.0 

75.3 

78.3 

64.1 

46.2 

36.4 

29.8 

50.6 

27.2 

33.4 

3a2 

5.^.6 

67. 5 

IX  0 

80.7 

72.2 

67.6 

65.8 

43.3 

27.4 

S8.3 

1871  

27.6 

33.0 

45.7 

56.6 

66.0 

76.6 

77.5 

75.9 

62.2 

S6.5 

38.9 

22.4 

8S.8 

1872  

21.9 

30.0 

84.1 

54.4 

61.0 

73.2 

76.4 

74.9 

64.3 

62.3 

31.1 

17.8 

4a5 

16.1 

26.8 

40.0 

47.4 

62.  2 

75.2 

76.2 

77.9 

65. 1 

48.9 

40.1 

28.0 

00.6 

24.9 

24.9 

37.0 

46.5 

68.5 

74.7 

80.3 

81.0 

66.5 

55.4 

3&4 

[29.0] 

I»i3l 

[14.  .5] 

16.9 

35.7 

50.2 

84.8 

74.7 

76.6 

(72.31 

(65  7) 

sas 

3LI 

37.9 

(49. 

SI.  5 

35.2 

33.0 

54  0 

64.9 

71.0 

77.2 

78.8 

64.5 

51.6 

33.2 

17.5 

50.8 

115.0] 

25.0 

ao.8 

50.2 

62.5 

71.0 

76.4 

72.1 

72.0 

58.7 

4U.6 

aa.8 

149.6) 

1886  

16.2 

18.7 

38.7 

52.6 

61.8 

71.6 

,  78.2 

72.9 

65.9 

50.9 

41.2 

31.5 

SO.O 

1888  

12.8 

37.5 

53.3 

65  7 

71.9 

79.8 

7^.4 

71. 1 

21.3 

27.8 

36.2 

51.7 

63.6 

73.0 

77.7 



75.4 

•6.5 

53.1 

38.6 

26.5 

61.0 
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HOLTON,  KANS. 


Year. 

Jan. 

Feb. 

Mat. 

Apr. 

May. 

June. 

July. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Deo. 

Annual. 

68.0 

7&1 

76.6 

76.8 

68.1 

65.0 

43.9 

33.6 

16.9 

80.2 

48.3 

48.8 

67.9 

75.9 

86.8 

72.9 

61.0 

52.4 

88.2 

24.7 

62.0 

30.4 

31.5 

36.3 

51.2 

62.2 

70.5 

77.0 

79.3 

64.8 

44.7 

37.4 

30.2 

61.3 

27.3 

34.4 

85.4 

56.2 

67.6 

75.1 

82.7 

72.8 

67.  0 

55.4 

42  2 

27.5 

53.6 

27.0 

32.8 

46.4 

57.7 

67.6 

81.0 

79.1 

77.2 

65.6 

56,7 

35.  1 

21.8 

53.9 

23.2 

30.2 

36.0 

64.8 

65.8 

77.7 

80.0 

78.5 

65.6 

63.0 

31. 1 

19.3 

51.8 

18.0 

27.7 

40.0 

62. 1 

(64.4) 

76.3 

76.9 

7a  2 

63.8 

50.0 

41.0 

28.5 

(52,  21 

26.7 

25.8 

3&0 

46.0 

70.0 

76.5 

(82.0] 

83.4 

66.4 

60.6 

38.  6 

29.8 

(53. 3j 

14.3 

19.2 

36.0 

47.5 

66.5 

76.9 

74.0 

72.8 

66.0 

62.0 

34.3 

38.0 

49.7 

82.0 

33.9 

33.0 

60.2 

64.2 

70.0 

78.0 

77.8 

(27.0) 

3,^0 

48.0 

63.3 

62.  3 

72.1 

81.6 

79.6 

68.3 

64.6 

44.0 

22.4 

[54.8] 

22.1 

3U.8 

49.0 

65.3 

73.7 

73.1 

70.5 

78.5 

65.8 

63.2 

43.1 

24.0 

54.8 

89.5 

35.5 

40.7 

67.5 

71.0 

75.8 

78.0 

77.0 

66.4 

62.0 

28.3 

22. 1 

63.6 

17.4 

26.3 

34.8 

53.3 

70.3 

76  8 

80.3 

81.9 

71.3 

57.6 

39.4 

38.2 

64.0 

30.1 

38.8 

45.0 

57.0 

59.6 

73.8 

76.1 

71.2 

59.6 

43.2 

29.  1 

&1» 

17.2 

22.0 

38.0 

66.0 

69.5 

73.0 

70.0 

63,0 

50.2 

40. 1 

30.8 

49.3 

19.0 

24.0 

42.0 

■87.8 

41.1 

16.7 

37.5 

23.8 

29.9 

40.2 

64.4 

05.6 

75.0 

78.7 

77.0 

66.3 

54.4 

38.8 

28.0 

52.7 

TOPEKA,  KANS. 


54.4 

45.5 

2L2 

23.0 

33.6 

4a  6 

68.0 

70.8 

78.1 
80.5 
72.8 
78.0 
77.2 
78.5 
80.  5 
7a  6 
77.0 
75.0 

76.8 
83.1 
72. 1 
73.5 
71.3 
78.8 
80.5 
73.0 
71.0 
72.2 

6a  6 

70.4 
6<1.  5 
65.  1 
73.9 
67.9 
72.8 
67.0 
61.3 
63.2 

50.8 
58. 1 
60.3 
63.5 
61.7 
64. 1 
62.1 
5%0 
49.1 
62.9 

27.8 
38.  I 
40.  1 
43.3 
44.4 
46.4 
42.2 
42.0 
35.6 
37.4 

22.1 
39.4 
29.6 
33.1 
23.3 
35.2 
24.4 
2a  0 
31.3 
45.1 

1881  

16.9 

30.0 
17.8 
19.6 
17.2 
14.7 
23.5 
18.0 
26.0 
25.8 

23.6 
39.0 
25.7 
28.8 
20.0 
35.5 
28. 1 
33.0 
23.4 
32.5 

34.6 
43.9 
39.4 
42.5 
41.3 
40.1 
32.5 
3a  0 
40.8 
37.8 

60.8 
55.1 
56.3 
f>l.  3 
55.8 
58.7 
57.2 
56.0 
54.8 

68.6 
5a  6 
62.  U 
82.3 
61.8 
69.3 
08.6 
61.0 
63.0 

75.8 
72.4 
71.7 
73.8 
74.0 
71.1 
73.0 
72.0 
74.2 

63.8 
68.6 
61.6 
52.6 
52.1 
54.3 
52.0 
50.3 
62.3 

1882  

1883.  

1887   

1888  

21.1 

29.3 

40.0 

55. 4 

64.6 

'  78.1 

77.6 

J4.6 

68.0 

55.4 

40.2 

30.2 

62.3 

LF.AVENWOHTH,  KANS. 


77.3 

77.6 

72.8 

70.7 

56.2 

36.4 

24.1 

24.7 

30.9 

36.3 

66. 

6 

64.5 

76.5 

7a  2 

77.9 

67.0 

55.8 

34.9 

2L0 

52.0 

ia7 

29.7 

41.6 

4a 

1 

63.4 

75.2 

77.2 

7a  5 

64.7 

50.6 

41.7 

31.6 

61.7 

28.5 

28.9 

39.8 

.  48. 

3 

69.5 

76.3 

82.3 

81.1 

66. 1 

56.7 

40.6 

82.6 

54.2 

15.1 

20.5 

37.3 

49 

5 

6.5.2 

76.2 

7a  0 

72.9 

66.3 

54.4 

36.9 

39.9 

61.0 

35.9 

3a3 

37.3 

65. 

2 

65.1 

70.9 

7a  4 

77.8 

65.6 

53.3 

37.4 

23.3 

53.2 

23.9 

39.5 

36.8 

53. 

6 

63.7 

71.5 

76.2 

75.1 

67.8 

54.5 

39.  1 

44.1 

53.8 

33.9 

40.0 

50.6 

58 

5 

61.8 

70.0 

79.7 

7a  6 

67.6 

65.2 

45.9 

23.2 

55.4 

23.6 

33.8 

46.3 

54. 

8 

ea3 

73.1 

79  3 

77.0 

65  4 

62.0 

44.6 

26.4 

51.5 

41.4 

37.9 

42.2 

55. 

4 

70.1 

73.9 

76.9 

76.5 

65.2 

62.4 

31.7 

25.6 

64.1 

20.5 

25.1 

36.5 

50. 

1 

69.8 

70.8 

80.2 

81.7 

70.1 

6a  4 

40.2 

40.2 

54.1 

32.4 

42.0 

45.8 

56 

1 

5a7 

73.5 

72.5 

73.2 

6a8 

58.9 

43.3 

31.6 

54.7 

19.4 

27.9 

39.4 

56 

3 

60.8 

71.1 

76.8 

72.7 

63.4 

53.0 

44.0 

35.1 

61.7 

21.1 

27.9 

41.3 

50. 

8 

62.0 

72.1 

77.3 

71.8 

71.7 

60.4 

43. 1 

24.1 

51.9 

19.0 

21.6 

40.1 

62. 

7 

61.8 

72.2 

77.9 

73.6 

66.1 

52.3 

43.6 

32.8 

51.5 

1886   

14.4 

30.2 

39.2 

54. 

4 

68.1 

71.2 

7a  4 

7a  8 

70.5 

59.7 

40.0 

23.7 

52.4 

20.7 

2a  9 

42.7 

57. 

3 

67.9 

73.3 

79.2 

73.3 

66.  7 

52.6 

42.8 

27.2 

52.7 

1888   ^.. 

16.3 

31.4 

37.0 

56 

5 

00.5 

72.2 

80.0 

74.2 

67.0 

5t.5 

40.7 

35.8 

52.2 

29.8 

27.5 

45.2 

55 

4 

63.8 

70.6 

76.8 

74.0 

64.7 

51.2 

3».  2 

45.3 

53.9 

1890   

2ai 

32.3 

37.5 

24.6 

31.2 

40.7 

53. 

9 

04.7 

73.4 

7a  0 

75.9 

67.1 

55.5 

40.3 

30.9 

63.1 

FORT  WALLACE  AND  WALLACE,  KANS. 


76.7 
76.9 

80.3 

80.6 

66.5 

56.0 

43.8 

30.6 

1874  

28.8 

24.7 

33.1 

47.2 

66.0 

37.9 
36.3 
[43.0] 
43.2 

25.3 
2a  1 
(23.0] 
37.6 

25.7 
30.6 
15.6 
15.1 

36.6 
34.9 
25.9 

43.8 
45.7 
41.4 
41.5 

48.5 
53.7 
65.8 
6a  6 

62.9 
69.4 

5a  0 
72.3 

70.9 
69.3 
(72.0] 

79.5 
80.5 
[77.5] 
87.8 

76.0 
79.6 
6a6 

66.9 
64.0 
63.5 

46.8 
S2.0 
53.2 

61.8 

[63. 0] 
[51.2] 

1886  

23.2 

30.5 

41.1 

51.8 

63.7 

73.2 

81.1 

76.2 

65.7 

52.0 

40.8 

2a  9 

52.4 
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Appendix  No.  4. 

Average  daily  and  hourly  wind  movement  at  Omaha  and  North  Platte.,  Nehr.,  deduced  from  seven  years^ 

record  (1883  to  1889  inclusive). 

OMAHA,  NEBE. 


73th  meridian  time. 


MidnlghiT.  ri.„ 

1   ...;..!. 

2  

8  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

Noon  ..^  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

0  , 

10  

11  

Daily  average  


Jan. 


8.5 
8.S 
8.4 
8.3 
8.1 
7.8 
7.9 
8.0 
7.8 
8.1 
8.4 
9.2 
9.7 
10.1 
10.6 
10.8 
10.8 
10.3 
9.5 
8.6 
8.4 
8.6 
8.7 
8.9 


214.0 


Feb. 


8.2 
8.2 
8.2 
8.4 
8.2 
8.2 
8.1 
7.9 
8.0 
8.1 
8.5 
9.2 
9.6 
10.1 
10.4 
10.8 
10.7 
10.5 
9.0 
9.0 
6.3 
8.2 
8. 1 
8.2 


213.0 


Mar. 


7.8 
7.8 
7.7 
7.8 
7.5 
7.6 
7.4 
7.7 
7.8 
8.2 
9.0 
9.5 
9.8 
10.3 
10.5 
10.7 
10  9 
10.7 
10.1 
9.7 
8.4 
7.9 
8.0 
8.2 


Apr. 


8.2 
8.0 
8.  1 
8.0 
.  7  9 
7.7 
7.5 
7.6 
7.8 
9.0 
10.0 
10.0 

11  3 
11.0 
12.4 

12  8 
12.6 
12.6 
11.8 

8.4 

8.4 

8.2 


211.0 


231.1 


May. 


6.6 
6.5 
6.3 
6.4 
6.3 
6.3 
6.2 
6.2 
6.6 
7.8 
9.0 
10.0 
10.6 
11.0 
11.2 
11.5 
11.4 
11.4 
11.1 
10  3 
8.9 
7.4 
6.7 
6.8 


202.5 


Jone. 


5.5 
5.4 
5.4 
5.3 
4.9 
4.9 
4.6 
4.8 
5.6 
6.6 
7.3 
7.8 
8.5 
8.9 
9.3 
U.2 
9.2 
9.2 
8.8 
8.1 
7,3 
6.1 
5.5 
5.6  W 


July. 


5.4 
6.6 
5.4 
5.3 
5.1 
4.6 
4.5 
4.3 
4.6 
5.7 
6.6 
7.2 
7.6 
8.0 
8.2 
8.7 
8.8 
8.5 
8. 1 
7.2 
6.3 
5.5 
5.1 
5.4 


163.8  151.7 


Aug. 


6.4 

5.2 
5  2 
5.0 
4.6 
4.6 
4.6 
4.6 
5.1 
5.9 
6.6 
7.1 
8.0 
8.4 
8.5 
8.6 
8.5 
8.2 
7.9 
6.9 
6.7 
6.1 
5.1 
6.2 


Sept. 


6.4 

6.5 
6.1 
5.8 
5.8 
5.6 
5.6 
6.7 
5.9 
8.8 
7.8 
8.5 
9.3 
10.0 
10.3 
10.4 
10.5 
9.9 
9.U 
7.6 
6.2 
6.2 
6.2 
6.4 


150.0 


178.5 


Oct. 


7.1 
«.9 

B.6 
6.  i 
6.2 
6. 1 
6.0 
6.0 
5.9 
6.6 
7.6 
8.9 
9.6 
9.U 
10.6 
11.0 
10.9 
10.3 
9.1 
7.4 
6.7 
6.9 
6.9 
7.1 


Nov. 


186.7 


7.7 

7.7 

7.6 

7.6 

7.3 

7.1 

7.2 

7.2 

7.2 

7.5 

8.5 

9.5 

9.9 
10.3  I 
10.5  I 
10.8  I 
10.7 
10.2 
•8.9  I 

8.2  I 

8.0  I 

8.  !  I 

8.0  I 

8.0 


Deo. 


208.7 


8.3 
&2 
8.2 
8.4 
&1 
8.2 
8.1 
8.2 
8.2 
8.2 
8.4 
9.0 
9.6 
10.0 
10.4 
10.3 
10.3 
9.7 

ae 

8.4 
8.5 
8.8 
8.6 
8.4 


HoDrly 
average. 


7.09 
7.04 

6.93 
6.  89 
6.67 
6.56 
6.4H 
6.52 
6.71 
7  3H 
8. 14 
8.88 
9.46 
9.91 
10.24 
10.47 
10.44 
10. 13 
9.  40 
8.52 
7.68 
7.27 
7.11 
7.20 


211.1 


193. 1 


NORTH  PLATTE,  NEBR. 


Midnight  

7.1 

7.4 

7.4 

10.5 

9.5 

9.5 

ac 

ai 

9.2 

7  8 

6.4 

66 

a  18 

7.4 

7.3 

7.2 

10.1 

9.3 

9.2 

'  8.8 

7.5 

9.0 

7.5 

6.6 

66 

au3 

7.0 

7.5 

7.6 

9.9 

9  2 

9. 1 

a  4 

7.5 

as 

7.5 

6  4 

6.4 

7.92 

6.8 

7.2 

7.4 

9.5 

8.8 

8.4 

as 

7.4 

ai 

7.4 

6.6 

6.2 

7.  C8 

7.1 

7.2 

7.3 

9.4 

8.5 

8.2 

7.6 

6.8 

7.9 

6.9 

6.4 

6.1 

7.45 

7.0 

7.2 

7. 1 

8.S 

8.5 

8.0 

7.3 

6.2 

7.5 

6.6 

6.4 

6.1 

7.23 

7.0 

7.4 

7.0 

8.8 

8  5 

7.6 

6.7 

5.8 

7. 1 

6.5 

6.3 

5.9 

7.05 

6.8 

7.3 

7.0 

8.8 

8.2 

6.9 

6.6 

6.7 

6.7 

6.7 

6.2 

&(' 

6.91 

6.6 

7.1 

7.3 

8.6 

8.4 

6.8 

6.6 

6.8 

6  5 

6.5 

6  4 

6.0 

6.88 

6.7 

7.1 

7.3 

10.2 

9.8 

8.3 

7.2 

6.1 

7.1 

6.5 

6.5 

6.1 

7.45 

6.4 

7.8 

8.4 

11.8 

10  0 

9.5 

au 

a  2 

9.0 

7.8 

6.4 

6  1 

a  28 

7.0 

8.2 

9,7 

13.3 

11.9 

10.4 

9.0 

9. 1 

10.4 

9.2 

7..S 

6..'. 

9.  35 

7.9 

9.2 

10.8 

14.4 

12.8 

11.0 

9.6 

9.6 

lk2 

10.8 

a  7 

7.7 

10.30 

1  

9.8 

10.2 

11.3 

15.2 

12.8 

11.5 

10. 1 

9.8 

11.5 

11.6 

9.8 

a.*^ 

10. 1« 

2  

9.7 

10.7 

11.  i 

15.3 

12.5 

12.0 

10.7 

10. 1 

11.8 

12.1 

10.7 

9.3 

11.. ^16 

10.1 

11.1 

11.6 

16.4 

12.6 

12.3 

10.9 

10.8 

12.2 

12.5 

11.1 

9.f 

11.68 

10.1 

11.4 

12.1 

15.4 

12.7 

12.4 

11.0 

10.7 

12.4 

12.5 

11.4 

9.7 

ll.)-2 

9.8 

11  2 

12.2 

15.0 

13.3 

12.5 

11.4 

11.0 

12.3 

12.4 

ILl 

9.3 

11.79 

8.9 

10.4 

11.7 

14.6 

12.9 

12.9 

11.4 

11.2 

12  5 

11.7 

9.4 

&] 

11.31 

8.1 

9.8 

10.6 

14.0 

12.8 

12.7 

11.3 

11.0 

11.4 

9.9 

7.4 

7.4 

10.  49 

8.....  

7.4 

8.2 

9.1 

12  5 

12.0 

12.4 

10.7 

9.9 

9.8 

a  4 

6.7 

7.2 

9.  .'  2 

7.2 

7.7 

8.2 

JO.  7 

10.7 

11.2 

9.9 

9.0 

9.1 

as 

6.7 

7.0 

a  81 

7.1 

7.4 

7.7 

10.4 

9.7 

9.6 

a  9 

a5 

90 

a  2 

6.2 

&9 

a  30 

7.  1 

7.5 

7.7 

10.8 

9.9 

9.4 

a9 

ai 

9.2 

a2 

6.* 

6.9 

a34 

185.6 

202.5 

215.1 

283.5 

266.2 

841.8 

217.9 

204.4 

229.4 

213.0 

183.6 

172.1 

217.09 
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Appendix  No.  5. 

Corrections  {in  degrees  and  tenths  Fahrenheit)  for  Omaha,  Nebr.,  to  he  applied  to  the  temperature  at  any 
hour,  in  any  month  of  the  year,  in  order  to  reduce  &uch  temperature  to  the  true  mean  of  the  day. 

The  flgurea  without  slga  indicate  that  the  corrections  are  additive,  those  preceded  by  the  minus  sign  indicate  that  the  corrections  are 
snbtr&ctive. 


[Deduced  from  observations  from  January,  1877,  to  June,  1888,  sapplemented  by  a  few  months  of  hourly  eye-readings  and  a  year's  record 

of  aotomatScally  rrcorded  readings.] 


Hour  (local  time). 

Jan. 

Feb. 

Mar. 

— r- 
Apr. 

May. 

June. 

July. 

Aug. 

Sept. 

Oct. 

Not. 

Dec. 

Tear. 

- 

1.4 

2.0 

2.8 

2.9 

4.0 

4.7 

4.1 

8.7 

3.6 

2.4 

1.7 

1.7 

19 

2.0 

2.7 

3.7 

3.9 

4.9 

5.6 

4.8 

4.7 

4.6 

3.8 

2.6 

2.4 

8.8 

8.6 

3.4 

4.6 

5.0 

M 

6.3 

5  5 

6.7 

5.4 

4.7 

3.4 

2.7 

4.6 

8.2 

3.9 

5.3 

S.9 

6.0 

6.  I 

6.5 

6.2 

6.4 

4.0 

8.1 

6.2 

8.8 

4.5 

6.0 

6.6 

8.8 

?:! 

6.7 

7.8 

6.8 

6. 1 

4.8 

3.4 

6.8 

5  

4.5 

5.0 

6.7 

7.3 

7.0 

7.5 

7.2 

7.8 

7.3 

6.6 

5.1 

3.7 

6.3 

8  

4.8 

5.6 

7.0 

7.4 

&6 

6.5 

6.6 

7.1 

7.2 

6.8 

5.4 

4.0 

6.2 

7  

4.6 

6.7 

6.0 

6.0 

4.7 

4.1 

.5.0 

4.9 

6.5 

5.9 

5.2 

3.7 

6.1 

8  

8.9 

4.4 

4.2 

8.8 

2.8 

1.9 

2.5 

2.4 

3.3 

4.7 

3.8 

2.9 

3.4 

2.9 

2.8 

1.9 

1.6 

0.8 

6.1 

0.4 

—0.1 

0.8 

1.5 

1.9 

1.9 

1.4 

iO  

1.3 

1.1 

—0.3 

—0.8 

—1.2 

—1.7 

—1.4 

—2.3 

—1.5 

—0.9 

0.1 

0.8 

—0.6 

—0.7 

—0.8 

—2.1 

—3.0 

—2.9 

—3.5 

—3.0 

— a8 

—3.7 

—3.1 

—1.7 

—1.1 

—2.4 

-2.3 

—2.4 

—3.9 

—4.5 

-4.5 

—4.8 

-4.4 

—5.1 

—5.8 

—5.0 

—3.8 

—2.6 

—4.1 

1  

—3.9 

—4.3 

—5.5 

— ii.9 

-5.7 

—5.4 

—5.6 

-6.4 

—6.6 

—6.6 

-5.4 

—3.9 

—5.4 

-5.7 

-6.7 

—7.0 

—67 

—6.3 

—6  4 

—7.3 

—7.8 

—7.4 

—6.6 

—5.0 

-6.6 

—5.8 

—6.4 

—7.2 

—7.7 

-7.1 

—6.9 

—7.1 

—7.6 

—8  8 

—7.7 

—6.5 

-6.3 

—7.0 

—5.6 

—6.3 

—7.2 

-7.5 

—7. 1 

—7.2 

—7.3 

—7.3 

-7.8 

—7.3 

—5.6 

—4.7 

-6.7 

—4.6 

—5.5 

—5.9 

—6.3 

—8.8 

-7.3 

—7.1 

—6.3 

— 6.  R 

-KS 

-  4.5 

—8.6 

—5.9 

—3.3 

—4.1 

—4.5 

—4.6 

—6.  1 

-6.7 

—6.4 

—4.8 

—4.8 

—8.8 

—3.3 

-2.7 

—4.6 

—2.5 

—3.0 

-J.  2 

—3.1 

—4.3 

-♦.■9 

—4.8 

—3.1 

—2.8 

—2.3 

—2.1 

-1.8 

—3.2 

IB  .5  

—1.7 

—2.1 

— ao 

-1.8 

—1.8 

-2.0 

—1.8 

—1.3 

—1.0 

—1.2 

-1.0 

-0.7 

—1.6 

— «.« 

—1.1 

—0.8 

—6.6 

0.3 

6.9 

1.1 

0.4 

0.8 

-0.2 

—0.  1 

-0.2 

-6.2 

10  

—0.0 

0.1 

0.3 

0.6 

1.8 

2.0 

2.2 

L8 

1.8 

0.8 

0.6 

6.5 

1.0 

11  

0.8 

1.1 

1.5 

■  L6 

2.8 

2.9 

3.2 

2.» 

2.7 

1.6 

1.2 

1.4 

2.0 

Combioatious: 

6, 6  

0.7 

0.8 

L2 

1.4 

0.2 

-0.1 

0.1 

1.2 

1.2 

1.5 

1.0 

0.6 

0.8 

1.0 

1.4 

1.4 

1.4 

0.2 

— «.4 

0.1 

O.B 

1.4 

1.8 

1.6 

l.O 

8,  8  

1.1 

1.2 

1.1 

1.0 

0.5 

0.0 

0.4 

0.8 

1.2 

1.8 

1.3 

1.1 

— 0!? 

6.12.6  ,  

—0.3 

— O.S 

—0:5 

—0.5 

—1.3 

-1.6 

—1.4 

—0.9 

—1.1 

—0.7 

-0.6 

—0.4 

—0.8 

—0.1 

+  0.1 

—0.4 

—0.5 

—1.4 

—1.8 

—1.4 

—1.1 

—1.0 

—0.5 

—0.2 

—0.2 

—0.7 

7,  2,  9+9  

—0.6 

—0.6 

-0.6 

—0.5 

-0.4 

—0.1 

0.2 

—0.4 

—0.2 

—0.6 

—0.4 

—0.4 

—0.4 

Max.+Min.-=-2   

0.0 

—0.3 

1-0.6] 

—0.4 

—0  1 

0.3 

0.5 

0.1 

—0.2 

—0.5 

-0.6 

—0.2 

—0.2 

o 
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